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操作編 



:: テレビを見る 


:: 映像•音声設定をずる 


:: 録画•予約をずる 


:: レグザリンクを使ラ 


:: 困ったとさは 


:: その他 


:最初に別冊の r 準備編」をお読み<ださい。 

:本書ではテレビの操作のしかたについて説明しています。 

:映像や音声び出なくなった、操作びできなくなったなどの場合は、旧ったときは」をご覧くださし)。 


このたびはま芝テレビをお買い上げいたださまして、まことにあ0びとラございます。 

お巧めのテレビをををに正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説日月書「操作編」と別冊の「準備編」をよくお読みくださし、。 
お読みになったあとは、いつち手元に置いてご使用ください。 






























操作編もくじ 


はじめに 


録画-モ約をする 


別冊（準備編）もくじ . 3 

本機の特長 . 4 

各部のなまえ . 已 

前® . 5 

左側面 . 已 

リモコン操作ボタン . 巨 

S 本操作 . 7 

電源を入れる . 7 


デジタル放送の録画-予約について 

見ている番組を録画する . 

番組を指定して録画•予約をする… 
日時を指定して録画-予約をする- • 

予約の確認•取消 . 

予約に関するお知5せ . 


.32 
•33 
•3 已 

•36 

•37 

.37 


レグザリンクをほラ 


電源を切る . 7 

音量を調整ずる . 7 

クイックメニューを使ラ . 7 


はじめに . 

レグザリンクででさること 
機器を操作する 


• •••••••••••• 




....38 

....39 

....41 


テレビを見る 

テレビ放送を見る . 8 

ビデオ. DVD などを見る . 9 

見たい番組を選ぶ . 10 

ラジオやデータ放送を楽しむ . 12 

番組表を便利に使う . 13 

番組の情報を見る . 18 

画面サイズを調壁する . 19 

便利な機能を使う . 22 

映像を一時静止させる . 22 

字幕を見る . 22 

音声を切り換える . 22 

二重音声を切り換える . 22 

映像、音声、データを切り換える . 23 

映像-音声設定をする 

お好みの映像を選ぶ . 24 

お好みの映像に調舊する . 2已 

カラー調藝 . 27 

ノイズリダクション . 28 

ヒストグラムバックライト制御 . 28 

モーション クリア . 29 

才ートフアインシネマ設定 . 29 

明るさ調壁 . 30 

明るさセンサー . 30 

ヒストグラム表示 . 31 

お好みの音声に調壁する . 31 


困つたとをは 

ご確認ください . 43 

エラ—.メッセー ジについて . 49 

その他 

タイマーを使う . 已2 

文字を入力する . 已3 

省エネ設定 . 已4 

お知らせを見る . 已已 

降雨対応放送について . 已已 

ダウン□—ドについて . 已巨 

メニュ——覧 . 已8 

Basic Operations . 60 

アイコンー覧 . 62 

本機で対応している HDMI 入力信号 

フォーマット . 巨3 

お手入れについて . 63 

さくいん . 64 

仕様 . 巨巨 

B - CAS 力ード ID き号記入欄 . 71 

保註とアフターヴービス . 裏表紙 


2 



































































操作編 


はじめに 

別冊(準備編)ちぐじ 


《1;(下は別冊の内容です。卜部省略しています。準備編もよくお読みください) 


準備編(別冊) 


ご使用の前に _ 

安全上のごを意 
使用上のお願いとご注意 
たいせつなお巧6せ 

設置と基本の接続•設定 _ 

各部のなまス 
テレビを設置する 

B - CAS (ビーキャス)力ードを入れる 

アンテナを接続ずる 

リモコンの準備 

電源を入れる 

はじめての設定をする 

正し<受信でをないとを 

が部機器の接続と設定 _ 

本機に接続でをる外部機器一覧 

ビデオや DVD プレーヤー/レコーダーをつなぐ 

東芝レコーダーをつなぐ 

東芝製し;^外の DVD レコーダーを つなぐ 

オーディオ機器をつなぐ 

ビデオカメラ レコーダーを つなぐ 

ゲーム機をつなぐ 

パソコンをつなぐ 

が部入力設定 

HDMI 連動設定 

その他の機能の接続•設定 _ 

双方向サービスを利用する場合の接続•設定 
電話回線への接続と設定 
LAKI 端子の接続と設定 
アンテナの方向調整と設定 

地上デジタル用アンテナの方向調整 

BS • 11日度 CS デジタル用アンテナ電源供給設定 

BS 中継器切換/11日度 CS 中継器切換 


チャンネル設定 
自動設定 
手動設定 

チャンネルスキップ設定 
ステレオ/モノラルの設定 
無信号消音設定 

チャンネル設定を最初の状態に戻す 
データ放送設定 

郵便番号と地域の設定 
夕子スーパー表术の設疋！ 

データ放送用メモリーの割当て 
視聴年齡制限のある番組を見るには 
暗話番号の設定•削除 
視聴年齢制限設定 
室内環境設定 
リモコン設定 

お買い上げ時の状態に戻すには 
メニュ——覧 

資料_ 

デジタル放送について 
地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 
地上アナ□グ放送の自動設定一覧表 
用語しついて 

東芝デジタルテレビ4日 A 8 日日日で使われるソフトウエアのライ 
センス情報 

またデジタルテレビ4日 A 8 日日日で使われるフ U —ソフトウエアコ 
ンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原 
夕(巧夕） 

対応機器一覧 

保証とアフターサービス 


この取扱説明書巧のマークの見かた 


r — ^参照していただをたい情報が記載されているペー 

1 ~~3 ジの番号をおしています。 


取扱上のお願いを記載しています。 

機能などの補足説明、参考にしていたださたいこ 
と、制限事項などを記載しています。 


取扱上のごを意を記載しています。 


■ 正しい見かた 


■ 部屋の明るさは新聞び読める程度で ■ 音量は適切に 


•明るすざ、暗すざは目を疲れ 
させます。 

とをどを目を体めましよラ。 



• 音量は周囲に迷惑にならないよラに、適切な大ささで 
お聞をください。特に夜間はごを意ください。 
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はじめに 

本機の特長 



化上デジタル、 BS デジタル、110度 CS デジタル放送受信 

※地上デジタル放送で本機が受信でさるのは、ご家庭のテレビで受信する固定受信サービスと車などでの受 
信を考えた移動体受信ヴービスです。（本機は車両や船舶などに搭載しての使用を意図していません） 
携帯電話などで受信でをる部分受信サービス（ワンセグ)は、受信でさません。 

また、地上デジタル音声放送は受信でさません。 


ク おまかせ映像機能 

^ ♦周囲の明るさと見ている映像の情報をちとに、最適な画質に本機が自動で調整します。〔豆す 
また、お巧みの調整に変更することちでさます。 

参 U モコンのおまかせ映像ボタンを押せば、すばやく映像メニューを切り換えたり、画面の明るさを調整するこ 
とがでさます。 


イ 本 


レグザリンク搭載 


本機とま芝製の HDMI 連動機能対応機器（レコーダー、パソコン、カメラなど)やま芝推奨の HDMI 連動機能 
対応の AV システムを HDMI ケープルでつなぐと、本機の U モコンで操作することができます。な0デ 
《 HDMI 連動機能を使ラには、本機と接続機器それぞれで設定が必要です。 


ク 番組表機能を搭載 

^参フチャンネル日時間分（日チャンネル日時間表示を選択可能）の番組表を一度に表示し、見たいま組を探すこ 
とがでさます。さ5に、デジタル放送番組の録画予約をすることがでさます。 「10デ 

♦ミニ番組表を使って、テレビ番組を見なが!5、他の番組をチェックすることがでさます。田?^ 


/オンタイ7—搭載 

g ♦設定した時刻に、設定されたチヤンネルと音量で、自動的に本機の電源を入れることができます。 

※オンタイマーを使用するには、デジタル放送や iNET サーバーか5時刻情報を取得しておくぶ、要があります。 
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操作編 



雷® ry ゲ 

電源 

1 — • |'| 


• 電源を r 入」、 r 切」にします。 

チヤンネル(アップ•ダウン) 

チでンネル 


• チヤンネルを順に切り換えます。 



音量 +•— 

音量 


• 音量を調節します D 

入力切換 

If — 、、 


入力切換 rr す 

い J 

放さ切換 


• 入力を順に切り換えます。 

い 1 


放送切換[〇= 

• が;关の種類を切 0 梅ミます。 
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はじめに 


各部のなまス 


I イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。 
I 詳しくは内のページをご覧ください。（代表的なページを示しています） 


画面(液晶パネル） 




オンタイマー 

表示屋2ず 


リモコン受光部 
雄備編動 


電源表示巧 


スピーカー(左) 


明るさセンサー 


お名表示 


を側面 



























































































はじめに 

リモコン操作ボタン 


♦イラストは、見やす<するために誇張、省略をしており、実際とは多少異なります。 
•詳しぐホ I T 内のぺージをご覧ください。（代表的なぺージを示しています） 


参電源入/切 . 


'防 


参ビデオや DVD などを見る 



参地上アナログ放送を見る ......... 

.…… 広 

•地上デジタル放送を見る ...... 

.…… お 

•BS デジタル放送を見る ........ 

朽 

•CS デジタル放送を見る ........ 

.…… ぉ 

•チヤンネルを選局する ........... 

お 


参文字を入力する . 


参チヤンネルを順まに還局ずる... …底 

参番組情報を見る . . 歐 

♦音を消す. . [ l £ 

参クイツクメー ユーを 使う, '………'防 
参音量を調整する . 17デ 


♦レグヴ U ンクを使ラ . mj " 

参番組表を見る . 110ザ 

•メニューを選択する 
♦選択したメニューをミ夫定する 
• 一つ前の画面に民る 
•操作を中断•終了する 
♦カラーボタンでま組表を使ラ ...... I 。ザ 


♦データ放送を見る . I 。ザ 

♦映像を一時静止させる . に^ 

♦映像メニューを切り換える . 124ザ 

•音声を切り換える . (Mr 


(AM) 


電源 ( 


ABC さ DEF 


I 地升 1刪デシ 1 「 BS 1 IICSl 

の包 

た GHI な _ JKL は MNO 

团 I 固固 


ま PQRS や TUV ら WXY 2 

团面回 

♦ 〇 小文字 

陋 

ねをん、〇 ご 

迎週 L 

へ 

陋面を词 

て 

綱レ 

1ミ肖音1 

な百 

曰里 


1クイック1 

— 


レブザ」ンク を組表 

〇 〇 

(ィ @ : 

戻る V ノ終了 

〇 ^ 〇 

青 ホ’~ ~胃’緑 黄 

I I I I I I I I 


ゴデータ静止線力せ臟音声切換 


I I r 


CZI 


TOSHIBA 

デジタルテレビ 
CT- 90320 


6 































































































操作編 


はじめに 

基本操作 


電源を入れる 


IIB r 電源 J 表示び消えているとき 

〇本体左側面の!^を押す 

IIB r 電源 J 表示びホ色に点 I なしているとを r 待機げ態の 
とを） 

〇リモコンの電源〇を押ず 



オンタイマー 

甲： 脯 


入-緑/待お-ホ 

■ 

圓 


電源を切る 


IIB 待機巧態にする 

〇リモコンの電源〇を押ず 

参 r 電源」表示び赤色に点灯します。 

IIB 電源を切る 

〇「電源 J 表おが赤または緑に点归しているときに、 
本体左側面のを押す 


音量を調整する 


IIB 音量を調整する 

〇リモコンの音量 


または本体左側面の這量を押す 


• +を押すと音び大きくなります。爆大1 00) 
一を押すと音びルさくなります。（最ル 0) 


IIB 音を消す 


OU モコンの I 消音 I を巧ず 

• 画面ち下にび表示されます。 
• ちラー度押すと、音び出ます。 


をなづ 


• クイックメニューの内容は、 巧朽ウ ] を巧すとさの場面によつ 
て変わります。下の表は、ほかのメニュー操作などをせず 
にテレビ番組を視聴している場合のものです。 

•クイックメニューで選択でをる項目は、放送の種類やが部 
機器の有無などによって変わります。選択でをない項目は 
薄 < 表示されます。 



を朽巧を巧す 
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▲•▼で項目を選び、 (§) を巧す 


3 選んだ項目に従って操作する 

♦詳しくは各項目の該当するページをご覧ください。 


項目 

記載ぺージ 

番組説明 

政 

5二番組表 

应 

タイマー機能 

オンタイマー 

酸 

オフタイマー 

{MF 

画面サイズ切換 

ri 9^ 

映像設定 

歐~歐、 

準備編區す 

->*T- T^=n.i-;-i 

曰ド巧疋 

眼、 

準備編画す 

お知5せ 

{MF 



映像信号切換 

臨 



音声信号切換 

臨 


信号切換 

音を切換 

歐 


データ信号切換 

転 



字幕切換 

転 

その他の操作 


降雨巧应放送切換 

政 


チヤンネル番号入力 

政 


HDMI 入力拡張切換 

\JF 


アンテナレベル表示 

準備編画す 


データ放送終了 

臨 


テレビ/ラジオ/データ切換 

匿 




省エネ設定 

{MF 


機能設定 


視聴制限設定 

準備編厭す 

sn * ク 

巧疋 



外部入力設定 

準備編歴す 


レグザリンク設定 

準備編など 


巧期設定 

準備編など 










































































テレビを見る 

テレビ放送を見る 


(崩換つ :. . 

画 I 地デジ N BS I fC ^ 

あ か ABC さ DEF 

の图团 

た GHI な JKL は MNO 

团回固 

ま PQRS や TUV ら WXYZ 

の固回 

* 0 ホ文を b をん、0 3 

励励画 


画面表术1 

チがル I [m3 

\y 11クイツ习 


I 



ゴデブ巧：卜こ^ご:，肯。二.〜 

ロロ ロロ 


TOSHIBA 

デジタルテレビ 
(.'-4 日リ〇 


1 商巧、脈巧、巧幻、に幻で放送の種類を選ぶ 

• 今見ている放送と同じ種類の放送を見る場合は、この操作は不要です。 

2 チャンネルを選ぶ(選局する） 

• な下の選局ち法びあ0ます 

II ■数字ボタンで選局する 

m 〜歴]を押して選局します。 

II ■チャンネルへ- V ボタンで選局する(順;夕選局） 

•施でチャンネルび順に切り換わります。（八:アツス V :ダウン） 

II ■チャンネルを号を入力して選局する 

• デジタル放送の場合にこのち法で選局でをます。 CATV を視聴中の場合に 
は、このち法で CATV の選局もできます。 

0 1クイック I を巧す 

©▲•▼で r その他の操作 J を選び、 (§) を押ず 
0「チャンネル番号入力」を選び、@を押ず 
〇田〜圆、でチャンネル番号を入力ずる 

•たとえば012チャンネルを選ぶ場合^歴 im 医]の順に押す。 

(の」は圆で人力します） 

• 入力した番号を消す場合は、◄を押します。 

■ 枝番のついた放送一覧び表示されたとを 

-▲•▼で選んでをを押すか、田]〜歴]で枝まを指定して選びます。 




参巧上デジタル放送や巧上アナ□グ放送で L !」 〜 L 12 J で還局できるのは、「はじめての設定」でをボタンに登録されたチャンネルです。 

参]10度 CS デジタル放送では、 [2 1に CS プ□モーションチャンネルび設定されています。登録の変更や追加をする場合は、準備編 
を参照して手動設定をしてください。 

参順な還局の場合、一つの放送局び同じま組を複数のチャンネルで放送しているときは、代表チヤンネルだけの還局となります。数字ボ 
タンを繰り返し巧すと、代表チャンネル u 外のチャンネルち選べます。 

参順次選局の順まは、放ちの運用規定に従いまず(ま号順にな5ない場合びあ0ます)。 


参視聴でさるチャンネルは「はじめての設定」後、番組表巧瓦デで確認することびでさます。 

参お買い上げ直後や、お買い上げ時の状態に戻した(準備編巧をデ）直後は、チャンネルま号入力での選局びできないことびありまず。 
参一部のチャンネルには受信契約び必要なちのびありまず。未契約のチャンネルを選ぶとメッセージび表示されまず。 

参枝番のついた放送一覧は、世!上デジタル放ちで隣接巧域の同じチャンネル番号の放ちを複数受信したとさに表示されまず。 

参本機はペイ•バー-ビュー （ PPV ) 巧ちには対応していません。 












































操作編 


テレビを見る 

ビデオ- DVD などを見る 


1 見たい機器の電源を入れ、機器がつない 
であるビデオ入力を ( xmm で選ぶ 

参 @1) を押すと、画面ち上に入力端子一覧び表示 
ごれ、 な预01^ を押すたびにし U 下のよラに切り換わ 
ります。（切り換えてから映像び出るまでに少し時間 
びかか D ます） 


こ放送〕吟 I ビデオ II 吟 


0 DMI 2 〕>〔HDMI り> I ビデオ31 


• 这を押し、入力端子一覧から▲•▼で切り換えた 
い入力を選び、@を押して切り換えることもでさま 
す〇 

• お買い上げ時は、ビデオ！〜3までは、何もつなびれ 
ていない入力をスキップする（飛び越す)設定になっ 
ています。 

《「外部入カスキップ設定」（準備編歴す）で変更す 
ることびでをます。 

• HDMI 1 - 2については、 r 外部入カスキップ設定」で 
設定すると、使っていない入力をスキップする（飛び 
越す）ことびでをます。 

2 還んだ機器を操作ずる 

参 H DM I 連動機能対応機器の場合は、本機のリモコン 
で一部の操作びでをます。 


医デォ 2) 


HDMI 入力が;お切換 

一 


• H DM I 入力端子を備えた機器を経由して、一つの H DM I 入力 
端子に複数の HDMl 連動機能対応機器を接続している場合 
は、使いたい機器を下の手順で選びます。 


1 这 HD を巧し、使いたい機器びつなびれ 
ている入力を 「HDMI 1」または 「HDM に」 
か5還ぶ 


2 巧巧] を押し、▲•▼で「その他の操作Iを選 
び (§) を巧す 


3 ▲•▼で 「HDMI 入力拡張切換」を選び、 (§) 
を巧す 


参 HDMI 接続機器一覧び表示されます。 


HDMI 入力掘長切換 

HDMI 

1-1 

AV システム 

HDMI 

1-2 

東す PC Qosmio iHDMifflji 

HDMI 

1-3 

東芝レコータ’一 RD-A300 IwMii 動 1 


「 HDMI 1 」入力端子に接続されている 
機器であることを表していまず。 

•オンキヨー製 AV システムの場合は、機器一覧に 
HDM 腫動機能対応機器だけでなく、 AV システムの 
端子名ち表示されます。（何ち接続されていない端子 
ち表示されます） 

《各 HDM I 端テに機器び1台しか接続されていない場 
合は、選択でをません。 

4 ▲.▼で操作したい機器を選び、獲)を押す 

• 選んだ機器の電源びはいります。 

《 AV システムを選ぶことはでをません。 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


5 還んだ機器を操作ずる 

• HDM I 連動機能巧応機器の場合は、本機のリモコン 
で一部の操作びでをます。 (40?" 



参本体の入力切換ボタンは JJ モコンの这 at ) と同じ働ををしまず。 

参入力切換時に画面に表おされる 「 DVD 」 などの機器名を変えることびでさます。(準備編「外部入力表を設定」） 

参お買い上げ時は、ビデオ3を還ぶとゲームに適した画質と画面サイズになるよ5に設定されています。ビデオなどをつないで使5とき 
は、ビデオ3を選んでか日医を回を巧して、 r 映像設定」区た"の r 映像メニユー」から「ヴームルゴ外を逞んでください。 















































テレビを見る 

見たい番組を選ぶ 


ま組表で選ぶ 

一 


• デジタル放送の番組表は、放送電波で送られて < る情報で表示されます。 

• 地上アナ□グ放送のま組表は表示されません。 

♦お買い上げ直をや電源を入れた直後、放送の種類を変えたとをなどには、を組内容の表示に時間びかかることびありまず。 
• デジタル放送のを組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日2時間!•ソ上待機状態にずることをおずずめしまず。 



を巧す 

• 番組表び表示されます。 

• 放送の種類を変えるときは、 LES 、 ES の 
どれかを押します。 

ラジオやデータ放送の番組表を見るとさは、「ラジ 
才、独立データ放送を楽しむ」白！^の操作で選びま 
す。 
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2 at -^> で現在放送中のま組を選ぶ 

• 選んだ番組の説明を見るには、^を押します。 


AT - ◄•►で「見る」を選び、@を巧す 


番組指定録画 

國青いミ毎 

图■地デジ081フジテレビ 1/6 ( 义） PM 9:00~ PM 11 :〇〇 

監:〇〇〇〇 

圓洋国 テレピ HD: 108 0M 氏9ステ l/t 字 アナ□グ北-可おリタル〕卜1■•タピング 

録画機器 ， HDMI 1 東芝 レコーダー XXXXX 

r 録画設定 I 
操作を選択して < ださい。 


3 @を押す 

• 「番組指定録画」画面び表示されます 
♦これから放送されるま組を選んだとさは、予約設定 
の画面になります。巧!^手順 4 しッ降をご覧<ださ 
い。 



- •! 見る 1 

録画ずる 

■こ•で還びミ夹定を巧す戻るで前画面 




[? 見る J を還びまず。; ！ 

• 選んだ番組の放送画面にな0ます。 


[番組表画面フチヤンネル表示の例] 


[) S をの種類； 


放送メディア 
(テレビ/ラジオ/データ) 


L チヤンネル表示 

り見在の時間帯(黄色い帯) 

レ視聴モ約アイコン 


視聴予巧をしている時 
間帯を赤色で表示 


還んだま組のタイトル 


11/曰 (iW 7冰 )8 抹巧推)10吐)11旧)1到用13(火） 


1/ 6が ） PM 6：]〇« 



\番組表の曰巧 

) 

■{現在の曰時 

) 


{^んだ番組 


~[時間帯-番組表示 


色分け設定をしたジャ 
ンルに該当する番組は、 
設定した色になります。 


放送時間の短いき組は、 
番組を選ぶと、番組名 
などび表示されまず。 


リモコンのカラーボタン 
の操作説明 


※アイコンについての説明は、歷すをご覧ください。 



♦番組表は前回表示した曰付と時間帯の部分び表示されます。(前回の表示曰時を過ぎている場合は、今の曰時で表示されまず） 
♦テレビを視聴している条件などによっては番組表び空欄になる場合びあります。この場合は、空欄の部分を選んでか5、 r 番組情報の取 
得」「巧すをしてください。 

♦ 番組表に表示でさる番組情報は最大8曰分です。 

•番組表画面で予約済み番組を選ぶと、予約内容の確認や予約の取消などびでをます。〔蚕す 

•データ放送の視聴中は番組表に切り換わらないことびあ0ます。その場合は、テレビ放送に切り換えてから操作してくださし、。 
•番組の中止-変更-延長などによって、実隙の放送内容び番組表と異なる場をびあります。 









































































































ミニま組表で選ぶ 

• 乙時間分の番組表で番組を選べます。 



を続けて2回巧ず 


• 5二ま組表び表示されます。 

参し U 下の操作でち表示でをます。 

① 巧不巧! を巧す 

③▲•▼で「5二ま組表」を選び、@を押す 


■地デジ〇り PM 6:2己 


非 


a の圓 W 图■閲 


I团忘れ50なI曲画れ巧 


Ijp 也の 



陛1面国巧] 

晒 n イビジョン 

顧な 


固国蝴因国 Q ?] 

西ヴツカーワー四6ちのニユース k 
ルドシリー.. r 


7レ飯； 


四1るの弓1齋 

に沿まる~ 


ショッピング 

W 巧デジテレビ义 i/s 丘!今の時囲へ固曰時切巧因き巧ち索因ま祖削！医を3 


参放送の種類を変えるときは、胃、尼ミ]、にミ]のど 
れかを押します。 

ラジオやデータ放送の番組表を見るとさは、「ラジ 
才、独立データ放送を楽しむ」 り2デ の操作で選びま 
す。 

• B S デジタル放送や地上デジタル放送(どちらちテレ 
ビのみ）では、 にろ巧 を巧して、放送事業者ごとの代 
表チヤンネル表示 （1 CH 表示）とマルチチヤンネル 
表示(マルチ表示)の切換びでをます。 [15 デ 
《ま組表ちここで選んだ表示モードに切り換わりま 
す。 


2 



4 


▲•▼•◄•►でま組を選ぶ 

• 選んだ番組の説明を見るには、を押します。 

@を巧す 

• r 番組指定録画」画面び表示されます。 

参これから放送されるま組を選んだとさは、予約設定 
の画面になります。巧!^手順 4 しツ降をご覧くださ 
し、。 

ィ•►で「見る」を選び、@を巧ず 

• 選んだ番組の放送画面になります。 



参ま組表や番組情報などで表示される内容および利用した結 
果について、当社は一切の責任を負いません。 





















テレビを見る 

ラジオやデータ放送を楽しむ 


• デジタル放送では映像や音声によるテレビ放送かに、ラ 
ジオ放送とデータ放送びあ D ます。（地上アナログ放送には 
ラジオ放送やデータ放送はありません） 

■ データ 放送 

•便利な情報やさまざまなニュースを見たり、クイズや 
ゲームな どの双ち向サービスを楽しんだりでをます。 
データ放送にはしツ下の2種類びあります。操作のしかた 
はま組によって異なります。画面に表おされる操作指示 
に従って操作をしてください。 

♦独立 データ 放送 

-ま組とは無関係の独立したデータ放送です。 

♦ 番組連動データ放送 

-テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送です。 
■ 地上デジタル放送の双ち向サービスについて 

•地上デジタル放送の双ち向サービスには、放送番組に連 
動した通信ヴービスと、放送番組とは無関係な通信ヴー 
ビスびあ0ます。 


通信ま組 PM 3:04 


回線使用中 


K 放送と関係ない番組でず 


团 

~~ * 


0^非リンク型サービス 
組とは無関巧な 
通信サービスのとをに 
表示されまず。（文字表 
示は数秒で消えまず） 


口^ 本機は SSUSecure 
^2 Sockets Layer ) な 
どの暗号通信に巧応し 
ていまず。その ヴービ 
スの際に、このアイコ 
ンび表示されまず。 


■ ラジオ放送 


I 目 S デジタル放送と11日度 CS デジタル放送にはラジオ 
放送があります。 

I 放送内容に連動して画像が楽しめるちのと、音声のみの 
ラジオ放送があり、番組によっては音楽 CD 並みの高音質 
を楽しむことがでをます。 


ラジオ、独立データ放送を楽しむ 
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デジタル放送を見ているとをに、 りみ巧 を 
巧ず 

▲•▼で r その他の操作」を選び、 (§) を押ず 


▲•▼で r テレビ/ラジオ/データ切換」を 
選び、 (§) を押す 

切り換えたい項目 （r テレビ」「ラジオ」 
「データ」）を▲•▼で選び、@)を巧す 

• S で他のチヤンネルに切り換えられます。 

参チヤンネルま号を入力して選ぶことちでをます。 

底 

♦ラジオ、データ放送を終了するには、上記の操作で 
「テレビ」を選びます。 


番組連動データ放送を楽しむ 


デジタル放送を見ているときに 画面表示I を 
巧ず 


4 


• 百及置 J 、 ^巧び表示された場合、データ放送びあり 


ます。 


2 


i を押す 


d データ 

C 

参番組によっては押す必要びない場合びあ0ます。 
参画面に表示される操作指示に従って操作をして<だ 
さい。 

データ放送を終了するには、 1U 下の操作 
をずる 


〇 1クイック階 巧ず 

@▲•▼で「その他の操作」を選び、 (§) を押ず 
0▲•▼で「データ放送終了」を選び、 (§) を押ず 



■双方向サービスについて 


♦放送データの取得中は、一部の操作びでさないことびあ0ます。 

♦画面の操作指示で、!!は r データボタン」「データ放送ボタン」などと表示される場をびあります。 

♦本体の放送切換ボタンとチャンネルボタンでは、データ放送とラジオ放送の選択やチャンネル切換はでさません。 

♦双方向サービスを利用する場合は、あらかじめ電話回線や LAN 端子の接続と設定(準備編(^)をしてください。また、双方向サー 
ビス利用に必要な登録の申込をしてください。 

♦インターネットを利用した双方向サービスでは、お客様の個人情報の入力を要巧される場合びあ0ますび、接続先のサイトによって 
は SSL などによる通信時のセキュ U ティ対策び行われていない場合びあ0ます。 

♦双方向サービスの通信中は、画面上に「回線使用中」アイコンび表示され、同一回線上の電話機やファクシミ U などは使えません。ま 
た、通話料びかかる場合びあります。 

♦通信に時間びかか0、次の操作びすぐにでさないことびあります。 

♦テレビの動作中に電源プラグを抜かないでください。本機び記憶している双ち向サービスでのお客様のポイント情報などび更新さ 
れないことびあります。 

♦ 本機は、ブックマーク機能や登録発呼機能には対応していません。 
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操作編 


テレビを見る 

番組表を便利に使う 


今の時間帯のま組表を表示する 


1 番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、 t □を押ず 


指定した日時のま組表を見る 


1 ま組表またはミニま組表を表示している 
ときに、らを巧ず 

2 AT - ◄•►で日時を選び、を押ず 

• 選んだ時間帯のま組表び表示されます。 


還んだ時間帯の日付 位置、 時間む 置 
を表しまず。 


曰時指定ジャンプ 

6 ( が 7 ( 水） UUL 

3 9 推） 10 は）り旧） 12 ( 月） 13 ( 义） 

白 ^^ 

■i™r 

■ 1 

: B 

■予約まおちり 

く > で選び匯憂を巧ず fM 玄 1 で前画面 


[^んだ時間お!- [ T : 予約をした時間帯 I 


ジャンルやキーワードを指定してま組を巧索する 


1 番組表またはミニ番組表を表示している 
ときに、 d を巧す 

2 ▲•▼で r ジャンル」または r キーワード」を 
還び、を巧す 



• 「ジャンル」、 r キーワード」のどちらかは、必ず指定し 
て < ださい。 


m r ジャンル J を}旨定するとまはな下の操作をする 

〇指定ずるジャンルを一つ選び、 (§) を押す 



LQ 旨定しないとまはここを選びまず 。I ■ 

ii ^ r キーワード J を指定するとをはな下の操作を レ 

TS 場 

〇指定するキーワードを一つ選び、@を巧す 見 

•一覧表にない項目を指定するとをは、 r フ U - る 

入力」を選び、@を押します。文字入力のし 
かたは、厂 53 デをご覧ください。 

•よく使ラキーワードを登録することもでさま 
す。 



りリー入力のとをはここを選びまず 。 H 

[?旨定しないときはここを選びまず。] - 

1 キーワードを巧規登録ずるとさはここを還びまず。] — 

m キーワードを登録ずる場合 

① r キーワード指定」画面で▲•▼で r 新規登 
録」を選び、 (§) を巧す 

② 登録したいキーワードを入力して、(@ 
を巧す 

•文字入力のしかたは、居!^をご覧 
<ださい。 

♦キーワードは14個まで登録でさま 
す。 

参一つの キーワードは全ち1已文字ま 
で入力でをます。 



参ま組の詳細情報はキーワード検索の対象になっていません。 
参ま組検索の結果は指標としてお使いください。内容および 
利用した結果について、当社は一切の責任を負いません。 
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テレビを見る 

番組表を便利に f まうっヴき 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


»■ キーワードを編集ずる場合 

① 編集したいキーワードを選び、 b を巧 
す 

② キーワードを編集し、@を巧す 

»■ キーワードを削除ずる場合 

① 削除したいキーワードを選び、 b を巧 
す 

③ ◄•►で r はい」を選び、を巧す 

IIB キーワー ドを登録ずる場合 

① r キーワード指定画面」で▲•▼で r 新規登 
録」を選び、@を巧す 

② 登録したいキーワードを入力して、@ 
を巧す 

• 文字入力のしかたは居!^をご覧く 
ださい。 

参キーワードは14個まで登録でさま 
す。 

参 一つの キーワードは全ち1已文字ま 
で入力でをます。 

m r 曰付 J を指定するとをはな下の操作をする 

or 番組検索」画面で、▲•▼で r 曰付」を選び、 
@を押す 

@指定する日付を▲•▼•◄•►で選び、 (§) を巧 
す 

• @を押すたびに、因と□び交互に切り換わ 
ります。 

• 8 日先まで指定でをます。 


日付指定 

検索ずる日付を題択してください。 

(チヤンネルによっては、番組情報がない曰巧がありまず。） 


囚巨(义）因7(水）因8(木） □ 日(金） 


□10 化 ） n 1 UH ) □12(^) nist 火） 


設定完了 


•■こ-で選びミ夫定で選巧/解席戻るで前画面 


L (指定ずる曰にレ J び付くようにしまず。 1 


©すべての指定び終わった5、▲•▼•◄•►で 
r 設定完了」を選び、喔)を押す 


m r チャンネル J を指定するとをはな下の操作を 
する 

〇 r 番組検索」画面で、▲•▼で「チャンネル」を 

選び、 (§) を押してチャンネル指定画面にす 
る 

©◄•►で指定する項目を選び、▲•▼で内容を 
選ぶ 

• 放送の種類： 

すべて/ BS / CS /地デジ 
•放送メディア： 

すべて/テレビ/ラジオ （ BS 、 110度 CS の 
み）/データ 
• チヤンネル； 

指定した放送の種類やメディアに該当する 
チヤンネル/すべて 


チヤンネル指定 


巧索ずるチヤンネルを選巧してください。 

▲ 

地デジ テレビ ずべて 



▼ 



，こ-で選び3 

をを巧ず展罰で前国 

面 



L ( 巧をの種類1 

L ( 放送メディア1 

ロ チヤンネル1 



0指定び終わつた5、 (§) を押す 

▲.▼で r 検索開始」を選び、 (§) を押ず 


4 「ま組検索結果」画面から見たいま組を 
▲•▼で選び、@を押ず 

• r 番組指定予約」画面び表示されます。 

• これから放送されるま組を選んだとさは、予約設定 
の画面になります。巧！^手順 4 し U 降をご覧くださ 
い。 




◄.►で r 見る」を選び、 (§) を押す 

• 選んだ番組の放送画面になります。 
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操作編 


ま組情巧を見る 


表示切換をする （ 1 CH 表示/マルチ表示） 



番組を選び、[当を巧す 


1 番組表または S 二番組表を表示している 
とさに、医を3を巧す 


文字サイズをを更する 

一 


参番組表に表示される文字の大ささを変えます。 
※お買い上げ陆ま、 r ルさく」に設定されています。 



2 



番組表または S 二ま組表を表示している 
ときに、 りす巧 を巧ず 

▲•▼で r 文字サイズ変更」を選び、@を押ず 
希望の义字サイズを▲•▼で選び、@を巧す 


ま組表を更新する 


1 ま組表またはミニま組表を表示している 
とさに、医を3を巧す 

2 ▲•▼で博組情報の取得」を選び、 (§) を押ず 

参情報の取得び始まります。 

《ま組情報取得中は映像、音声び出ない場合びあ0 
ます。 

参 BS デジタル放送の番組表の場合は番組表全体び更 
新されます。 

参110度 CS デジタル放送の場合は、選択中の番組び含 
まれているネットワークの番組表全体び更新されま 
す。 

•地上デジタル放送の場合は、ま組表で選択している 
放送局の情報だけび更新されます。 

※情報取得を中止するとをは、ま組情報取得中に 
肉^ を巧し、▲•▼で r 番組情報の取得中止」を選 
び、@を押します。 

参番組情報取得中にほかの操作をすると、情報の取得 
び中止されることびあります。 


2 ▲•▼で ricH 表示」（または「マルチ表 
示」）を選び、 ( g ) を押す 

• メニューには、現在のま組表の表示によって「マルチ 
表示」、「1 CH 表示」のどちらかび表示されます。 

• ricH 表示」、「マルチ表示」を選ぶと、し i (下のよラに 
切り換わります。 



[マルチ表示] 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


ま組記号の説明を見る 


1 番組表または S 二番組表を表示している 
とさに、医を3を押す 

2 ▲•▼で「番組記号一覧」を選び、 (§) を巧ず 

• 番組記号の説明が表示されます。 

• 表されるのは番組記号の一部です0 
• 見，終わつたら、な苗を押します。 
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テレビを見る 

番組表を便利に f まうっヴき 


ジャンルのち分けを変ちする 


1 番組表または S 二番組表を表示している 
とさに、 巧巧の を巧す 

〇 ▲•▼で r ジャンル色分け」を選び、 (§) を巧ず 
〇設定ずる色を▲•▼で選び、 (§) を巧ず 


ジャンル色分け 


設定ずる色を還んでください。 

I 映画 

I スポーツ 

I 音楽 

設定完了 

:.で還び欧^を巧す [1^ で前画面 


4 


▲•▼•◄•►でジャンルを選び、 (§) を巧ず 

• r 指定しない」を選ぶと、色分け表示びな < なります。 

▲•▼で r 設定完了」を選び、(©を巧ず 


表示させるチヤンネル数を設定する 


2 


4 


番組表または S 二番組表を表示している 
ときに、医を3を押す 

▲•▼で r その他の操作」を選び、@を巧す 


▲•▼で「チヤンネル表示数設定」を選び、 
@を巧す 

▲•▼で「7チヤンネル表示」、「6チヤンネル 
表示」のどち5かを選び、を巧す 


スキップチヤンネル表示/巧表示を設定する 


•「チヤンネルスキップ設定」(準備編|6です）で r スキップ」に 
設定したチヤンネルをま組表に表示させる設定をします。 


1 

2 


4 


番組表または S 二番組表を表示している 
とさに、医査客)を巧す 

▲•▼で r その他の操作」を選び、@を押ず 


▲•▼で r スキツプチヤンネル表示設定」を 
選び、 (§) を押す 

▲•▼で r 表示ずる」、「表示しない」のどち 
5かを選び、礙)を押す 


ま組説巧の表示/非表示を設定する 


参番組表の詳しい番組説明を表示させる設定をします。 

H ま組表を表示しているときに、りろ巧を押ず 


2 

3 

4 


▲•▼で r その他の操作」を選び、 (§) を押す 

▲.▼で「き組説明表示設定」を選び、 (§) を 
巧す 

▲•▼で r 表示ずる」、「表示しない」のどち 
5かを還び、艇)を巧ず 


ま組表の巧るさを設定する 


1 

2 


4 


番組表または S 二番組表を表示している 
とさに、医を3を巧ず 

▲•▼で r その他の操作」を選び、@)を押ず 

▲•▼で「ま組表明るさ設定」を選び、@を 
巧す 

▲•▼で r 明るい」、 r 標準」のどち5かを選 
び、 (§) を巧ず 



■ スキップチヤンネル表示設定について 

♦この設逊ま、放送の種類や放送メディア（テレビ、ラジオ、独立データ）に対して共通です。 


■ ジャンル色分けの変更について 

♦複数の色に同じジャンルを登録することはでさません。 

♦各色に設定でさるジャンルはそれぞれ一つです。 

♦この設逊ま、放送の種類や放送メディア(テレビ、ラジオ、独立データ）に対して共通の設定になります。 
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操作編 


放送局の表示位置を設定ずる 


• 番組表内の放送局の表示位置を設定します。 


1 番組表またはミニま組表を表示している 
ときに、 りす巧] を巧ず 


2 



▲•▼で r その他の操作」を選び、@を巧ず 
▲.▼で r 地デジ表示設赴を選び、 (§) を押ず 


4 ▲•▼で r 視聴チャンネル中央表示」、「チャ 
ンネル順優巧表示」のどち5かを選び、 
@を押す 

参 r 視聴チャンネル中央表示」を選ぶと、視聴中のチャ 
ンネルび番組表の中央に表示されます。 

「チャンネル順優先表示」を選ぶと、お住まいの地域 
のチヤンネル順に表示されます。 

最後に視聴していた番組の番組表を表示させるため 
に、先頭チャンネル側の番組表び表示されないこと 
びあ0ます。 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


テレビ/ラジオ/データの表示切換をする 


•番組表に表示するメディアを切り換えます。 

1 番組表または S 二番組表を表示している 
ときに、 り巧の を巧ず 

Q ▲•▼で r その他の操作」を選び、(©を巧ず 


3 ▲•▼で r テレビ/ラジオ/データ切換」を選 
び、@を巧す 

4 ▲•▼で r テレビ」、 r ラジオ」、 r データ」のど 
れかを選び、 (§) を巧す 
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テレビを見る 

番組の情報を見る 


ま組情巧を見る 


1 画面表示 階 巧す 

•現在視聴しているチャンネルやま組の情報び表示されます。（数砂後にチヤンネルし U がの表示は消えます) 
•すべての表示を消すには、ちラー度 H ■面表示]を押してください。 

•選局時には一部省略された状態で表示されます。 




を巧す 


2 


▲•▼で博組説則を選び、 (§) を押す 


3 さらに詳しい説明を見るときは▼を巧す 

• r 詳細情報を取得していません」び表示されたとをは、 d を押します。 

• 情報び取得でをなかったり、情報びなかったりした場合には、 r 詳細情報を取得でをませんでした」とま示されます。 


4 


説明画面を消すには、 (§) を巧す 




♦画面に表示されるアイコンについての説明は、 r アイコンー覧」 IMF をご覽くださし、。 
参番組情報の表示や詳細情報の取得には時間びかかる場合びあ0ます。 


参番組情報を取得するタイミングによつ口よ、最新の情報を表示できないことびあります。 


参番組によっては、録画、録音び制限される場合びありまず。その場合は、番組説明の画面でアイコンび表示されます。 





















































































テレビを見る 


操作編 


画面サイズを調舊する 


画面サイズを切り換える 


I 視聴している映像の種類に応じて、画面サイズを切り換えることびでをます。 

I をな巧を押ず 


2 


▲•▼で r 画面サイズ切換」を選び、 (§) を巧す 


3 ▲•▼でお好みの画面サイズを選び、 (§) を巧す 

•押すたびにし U 下のよラに切り換わります。（映像の種類によって、選べる画面サイズび異なります） 
• 各モードの説明は、;欠ページをご覧ください。 

IIB がをやビデオ入力端子か6の映像見ているとを 


映像の種類 

選べる画面サイズ 

地上アナ□グ放送、 

デジタル放送の4 : 3の映像、 

ビデオ入力端子 (480i と48 Op のみ） 


[スーパーライブ） 吟 [ズーム] 今 [映画字幕） 吟 [フル 1 吟 レーマル） 

♦ I 

デジタル放送の16 :日の映像 

[フル） 今 [HD スーパーライブ） 吟 [HD ズーム 1 

夺 1 

-画面サイズを変更した番組の放送中は選んだ画面サイズび保持されます。番組終了後、 
選局操作をすると「フル」に戻ります。 

-電源入/切で r フル」に戻 0 ます。 

D4 映像入力端子か 5 の八イビジョン映像 


[ フル） 今 レーマル 1 今 [HD スーパーライブ] 今 [HD ズーム） 

♦ 1 

-機器の操作、電源入/切などで r フル」に戻ります。 


IIB HDMI 入力端子か6の映像を見ているとを 



《信号フオーマツトについての説明はをご覧ください。 

IIB ゲームモードに切 D 換えたとを 
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テレビを見る 


画面サイズを調舊するっヴき 


画面の見えかたについて 


画像サイズのモード 画面の見是かた 


S 

D 


スーパーライブ 



ズーム 



映画字幕 





フル 


ノ ー7 ル 





フル 





説 明 


4 : 3の映像をワイド画面で楽しむモードです。画面左ちの端にい 
くほど映像び引を伸ばされます。 


上下び黒い帯になっている映画などのワイド映像（レターボックス 
といい、 DVD ソフトなどではケース背面などに 「 LB 」 と表示されて 
いまず）を化大して楽しむモードです。上下に黒い部分び出ること 
びあ0ます。 


レターボックスのワイド映像の下に字幕びはいっている場合に、字 
幕を隠れにくくするモードです。上に黒い部分び出ることびありま 
す。 


DVD などのスクイーズ映像（縦に伸びて見える映像）を、ワイド映 
像で表示するモードです。 


4 : 3の映像をそのままの横と縦の比で表示します。 


1日：日の映像を画面内にすべて表示するモードです。 

映像の信号によっては、周囲の映像び少し画面の外に隠れる場合び 
あります。 

※「スキヤン切換」[互すで画面に表示ずる情報量を変更することびでさます。 


左ちに帯のある16 :日の映像をワイド画面で楽しむモードです。 
画面左ちの端にい<ほど映像び引を伸ばされます。 


上下左ちに帯のある1日； 9の映像をワイド画面で楽しむモードです。 


入力信号の解像度のまま、画面に表示します。映像のない部分には 
黒い部分びでさます。（イラストは SVGA の例です） 


ゲームの画像をテレビ画面いっぱいにあ大してま示します。 


ゲームの映像をそのままの横と縦の比で表示します。 


《 「 HD スーバーライブ」と 「 HD ズーム」は、デジタル放送のノ V イビジョン放送と通常画質放送の16 : 9の映像で切り換えることびでをま 
す。この機能は画面サイズを切り換える機能であり、放送フォーマットを変換ずる機能ではありません。 



参本機は各種の画面サイブのモード切換機能を備えています。テレビ番組などのソフトの映像比率と異なるモードを還おすると、本来の 
映像とは見えかたび異なります。 

参ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像を、「スーバーライブ」などを利用してワイドテレビの画面いっぱいに表示して見ると、周辺 
画像び一部見えなくなった0、変巧して見えた0しまず。苗]作者の意図を尊重した本来の映像は 、 「Dot By Dot ! 、「ノーマル」 （16 :日 
映像の場合は r フル」）で見られます。 

参本機の S 吕映像端テと D 4 映像端子では、スクイーズ映像と4 : 3映像時のレターボックス映像を識別でさます。これらの映像の視聴時 
には画面サイズび自動的に r フル」や r ズーム」に切り換わります。お好みで切り換えることちでさます。 

参視聴する映像のフォーマットと画面サイズの組合せによっては、周囲の映像び隠れた D 、 画面の周囲び黒で表示されたり、左ちの端び 
ちらついたりすることびあ0ます。また、放送画面に表示される選お項目を還んだ場合に、枠びずれて表おされることびあります。 

参テレビを公ホに視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズのモード切換機能を和用して、画面の圧縮や引 
さ伸ばしなどをすると、着作権巧上で保震されている善作者の権利を侵害するおそれびありますので、ご注意願いまず。 
























































































操作編 


▲•▼で r 映像設定」を選び、 (§) を押す 


▲•▼で r 画面調整」を選び、 (§) を巧す 
▲•▼で調整したい項目を選び、 (§) を押す 

-上下振幅調整''' • 映像の縦のサイズを調整します。 

• 上下画面位置 —映像の表示位置を上下に調整しまず。 
-左ち振幅調舊 ''' • 映像の横のサイズを調整します。 

◄-►でお好みの状態に調整し、 (§) を巧ず 

参上下振幅調整と左ち振幅調整は一03〜+03、上下 
の表お位置は一10〜+10の範囲で調整でをます。 
• 調整画面ではを押さないと数砂でメニュー画 
面に戻ります。 


参画面ち下に表示されている r 放送/端子、信号、画面サイズ」 
の組合せごとに、 r 画面調整」の調整状態び記憶されます。 


あります。 

《パソコンを接続したとをに、画面のち下に表示される画面 
情報とバソコン側とで設定した情報び一致しない場合びあ 
ります。 

4 にィック 階押ず 


画面調整をお買い上げ時の巧態に房す 


1 上記の手順4で r 巧)期設定に戻す」を選 
び、@を押ず 

9 ◄•►で r はしりを選び、を押ず 


▲•▼で希望の設定を選び、@を押す 

•- 1••••映像を通常よりち少し大さめに表示する 
ため、周囲の映像び画面の外に隠れること 
び友0ます。 

• —2 •••• 「一1」よりも、さらに大をめにま示する 
モー ドです。 

参設定び終わったら、管を押します。 


• r 画面サイズ切換」で r フル」 r ゲームフル」または「ノーマル」 
「ゲームノーマル」を選んだとさの画面サイズを、常に「オー 
ノ（ースキャン」または、「ジャストスキャン」に設定すること 
びでをます。 

《映像の種類によつては、設定でをないことびあります。 

4 をろ巧を押す 


2 ▲•▼で「映像設定」を選び、(©を押す 
Q ▲•▼で個面調整」を選び、 (§) を押す 


放送/端子 
信号 
,画面サイズ 


デジタル巧送 
16:9映像 
フル 


4 


▲•▼で r スキャン切換」を選び、 (§) を巧す 

▲•▼で「ジャストスキャン」または r 才一 
バースキャン」を選び、艇)を巧す 


• ジャストスキャン' 
•才ーバースキヤン' 


•16： 9の映像を画面内に 
すべて表示します。 

• 1己： 9の映像を少し大を 
め I し表71^します。 

• 設定び終わったら、を押します。 


•画面サイズを r フル」または r ノーマル」を選んだとさに、画 
面に表示する映像の範囲を設定します。 

• 「スキヤン切換」で r オーバースキヤン」を選んでいるとをに 
だけ設定でをます。 

•映像の周りの黒いフチやチラツキび気になる場合に、調整 
してください。 

《映像の種類によつては、調整でをないことびあります。 

4 をな巧を押す 


2 ▲•▼で「映像設定」を選び、喔)を押ず 
Q ▲.▼で個面調整」を選び、獲)を巧ず 


画面ち下に画面情報が表示 
されまず。 


画面の表示領域を調整する 


画面の位置や幅を調整する 


画面のスキヤンモードを設定する 


2 3 4 5 


4 ▲•▼では一/ K- サイズ調整」を選び、@) 
を巧す 
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テレビを見る 

便利な機能を使う 


映像を一時静止させる ■ 音声を切り換える 


1 S を巧ず 

I 参解除するとをは S をもラー度押します。 

《一時静止中でち音声は流れ続けます。 


宇幕を見る 


参「字幕オン」に設定すると、字幕放送になったとさに字幕び 
表示されます。お買い上げ時は r 字幕オフ(字幕を表示しな 
い)」に設定されています。 

•字幕放送番組は、番組説明画面118ザに居]のアイコンび表 
示されます。（一部、表おとま際の放送び一致しない場合び 
あります） 

•地上アナ□グ放送の字幕放送には対応していません。 

4 た巧のを押す 


参複数の音声信号び放送されているま組の場合、音声1、音声 
2などの音声信号を切り換えることびでをます。 

• 番組情報画面に Mil のアイコンびま示されます。 

1^を巧す 

I 参押すたびにし U 下のよラに切り換わります。 

(音亩1音亩 2) 今[音青 3 ’-‘j 

今 J 


二重音声を切0換える 

k _ 


•音声多重放送ま組の場合、主音声、副音声、主：副を切り換え 
ることびでをます。 


•番組情報画面 ri 8 デに 


二重音声 


のアイコンび表示されます。 



音声切換 



を押す 


• 押すたびにし U 下のよラに切り換わります。 


2 


▲•▼で r その他の操作」を選び、 (§) を押ず 


を音吉1吟 r 副音吉1吟 r を:副1 

令 I 



▲•▼で r 信号切換」を選び、 (§) を巧ず 


4 


▲•▼で r 字幕切換」を選ぶ 


5 「字幕オフ」または r 字幕オン」を▲•▼で選 
び、を巧す 


(例:音声を重番組で、を音声び曰本語、副音声び英語の場合) 


王 日こド 

副音声 

ま音声：副音声 

が,爲,, 


が 爲…' 


‘，、、 爲 ち' 

主曰ド 


副音亩 


ま：副 


庙）（も） （左）（ち） 

[ bS ® CWI 


(思 （も） 


•番組によっては、 r 字幕オン」の代わりに r 曰本語字 
幕」、 r 英語字幕」または r 字幕1」、 r 字幕2」などと表示 
され、字幕の言語を選べることがあります。 



■ 映像の一時静止について 


♦ラジオ、データ放送視聴中は静止画にすることはでさません。 

♦ 静止中は、字幕は表示されません。 

♦ 静止中は、データ放送の操作はでをません。 

♦ 選局操作をずると、静止画面を終了して、通常の画面になります。 

♦営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどで「静止画」を使用すると、著作権法で保護されている著作 
権を侵害するおそれびあ0ます。 

■ 字幕について 

♦字幕を表示中に一部の操作をすると、字幕び消えます。通常画面に戻ると、再び字幕び表示されます。 




















































操作編 


映像、音声、データを切り換える 


• デジタル放送では、 一つの ま組に複数の映像や音声、データ 
びある場合びあり、お好みで選択することびでをます。 

参映像、音声、データび切り換えられるま組は、ま組説明画面 
にのアイコンび表示されます。 



を朽巧を押す 


2 


▲•▼で r その他の操作」を選び、 (§) を巧す 



▲•▼で r 信号切蜘を選び、 (§) を巧ず 


4 切り換えたい項目 （r 映像信号切換」、「音 
芦信号切換」、 r 音を切換」、 r データ信号切 
換」）を▲•▼で選び、を巧ず 


谷^信号切換 

映橡信号切換 
音声信号切換 
音を切換 
データ信号切換 
字幕切換 
降雨対応放ち切換 



レ 

ビ 

を 

見 

る 


5 視聴したい映像、音芦、データを▲•▼で選 
び、@を巧す 

• r 音声信号切換」、 r 音を切換」は、 f 马を押して切〇換 
えることちでをます。 



•選局操作をすると、信号切換で選択した状態は取り消されます。（基本の信号を選択した状態になります) 
♦映像の切換と同時に音声を切り撰わる場合ちあります。（これをマルチビューサービスといいます） 
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映像-音青設定をする 

お巧みの映像を選ぶ 


参映像メニューは、入力端子ごとに記憶させることびできます。 



2 



4 


を朽巧を押す 


▲•▼で「映像設定」を選び、 (§) を巧す 
▲•▼で r 映像メニュー」を選び、©を押ず 


▲•▼でお好みの映像を選び、 (§) を押す 


映像メニュー 


「おまかせI 

あざやか 

標準 

映画 

テレビプロ 
映画プロ 
ゲーム 
PC ファイン 
メモリー 


• 「映画プロ」を選んだ場合は、▲•▼で r 映画プ□]」、「映画プロ 2」のどちらかを選び、@を押してください。 


•終わったら、を 7 を押します。 


映像メニユー 

内容 

おまかせ 

周囲の明るさと見ている映像に含わせて、最適な画質で表示されます 

あざやか 

明るく、迫力ある映像で楽しむとさ 

標準 

お部屋で落ち着いた雰囲気で楽しむとさ（曰常、ご家庭で使用するとさの推奨設定です） 

映画 

暗< した部屋で映画館のよラな雰囲気で楽しむとを(暖かみのある色あいを再現します） 

テレビプロ 

テレビ番組を見るのに適した設定です(お好みに合わせて、さらに細かな調整を記憶させることができます） 

映画プ CM 、 2 

映画を見るのに適した設定です(お好みに含わせて、さらに細かな調整を記憶させることがでさます） 

ゲーム 

ゲームのレスポンスを重視し、ゲームをするのに適した画質設定です(入力切換を r ビデオ1」〜「ビデオ 3 JJHDMI 1」 
〜 rHDMI 2」 に切り換えているときに選べます） 

PC フアイン 

ノ ':ソコンの画面を表示するのに適した設定です 

(入力切換を rHDMIll 〜 rHDMI 2」 のどれかに切り換えているときに選べます） 

メモリー 

お好みに調整した映像で楽しむとさ 


《「おまかせ」、「メモ U -」、 r テレビプロ」、「映画プロ1、2」、 r ゲーム」、 「 PC ファイン」には、お好みで調整した結果び記憶されます。 
(なページをご覧ください） 


r おまかせ映像 J について 

一 


を押すと、映像メニューを切り換えたり、一部の映像調整項目をカラーボタンで表示させたりすることびでをます。 



楓喔 ドす 


• 押すたびに r 映像メニュー」びし U 下のよラに切り換わります。 



度まかせ〕吟皮ざやか I 今 I 標準 I 今3央画〕今をレビプロ 


1 


区刊-片をロアイン〕 W ゲ-ム片麼画プ021和麼画プ m I 


2 カラーボタンを巧す 

参し U 下の操作びでをます。 


おまかせ恒ぉ好み M き明るさ1» ■ ヒストクラム损 


ボタン操作 

表示される内容 

説明 

詳しい説明 

青 

お好み調整 
(映像調整） 

より細かく映像を調整をすることがでさます。 

《「映像>(ニュー」を r おまかせ」外に設定しているとさは、 r お好み調 
整」は r 映像調整」に換わります。 

职 

赤 

明るさ調整 

画面の明るさを、お好みで調整でさます。 

《「明るさセンサー」を r オフ」に設定している場をは表示されません。 
( r おまかせ」を除 <) 

耐 

緑 

ヒストグラム 表示 

画面に映像のヒストグラムを表示させます。 

防 




















































映像-音青設定をする 操作編 

お巧みの映像に調舊する 


参映像メニューび r おまかせ」、 r テレビプロ」、 r 映画プロ」、「ゲーム」、 「 PC ファイン」のとをに調整した場合、調整した結果びそれ 
ぞれの映像メニューに記憶されます。それしツがを選んだ場合は、調整した結果び映像メニューの r メモ U —」に記憶され、映像メ 
ニューび r メモ U -」 に切り換わります。 

• お好み調整で設定した調整値は、入力端テごとに記憶されます。 


ロイツク I を押ず 


「映像メニュー」び r おまかせ」の場合 


2 ▲•▼で「映像設定」を選び、(©を巧す 
〇 ▲•▼で r お好み調整」を選び、(©を巧す 


4 


お好み調整 


参 r 映像メニュー」で r おまかせ」し:!かを選んだ場合は、 

「映像調整」と表示されます。 

▲•▼で調整したい項目を選び、@)を巧す 
◄ • ►でお好みの映像に調整し、@を巧ず 

• いくつをの項目を設定する場合は、手順4、5を繰り返してください。 
• @を押さずに▲•▼で調整項目を切り換えることもでさます。 


黒レベル 

00 

色の 濃 さ 

00 

色あい 

00 

シャープネス 

00 

明るさ調整 

今 

詳細調整 

今 

巧期設定に戻ず 

今 


「映像メニュー」が「おまかせ」 iU がの場合 


ユニカラー 

100 

黒レベル 

00 

色の慮さ 

00 

色あい 

00 

シャープネス 

00 

明るさ調整 

-> 

詳細調璧 

-> 

初期設定に戻ず 

今 

映像調整 


調整項目 

巧客 

◄•►を押したとさ 

ユニカラー 

コントラスト-明るさ-色の濃さを同時に調整します。 

00 〜 100 
淡<なるな濃くなる 

黒 レベル 

黒の階調を調整します。(黒髪などを見やすくします） 

—已日〜 +已日 
暗くなる〇日月るくなる 

色の 濃 さ 

色の濃さを調整します。 

—已日〜 + 己日 

淡<なるけ濃<なる 

色あい 

色あいを調整しまず。（肌の色にま目して調整します） 

一已 0 〜 +50 
紫っぽ<なるけ緑っぽ<なる 

シャープネス 

映像の鮮明さを調整しまず。 

一己0 〜 +50 

やわ 5 かい映像になる〇くっさりした映像になる 

明るさ調舊 

「明るさセンサー」で自動調整するとをの画面の明るさを調整し 
まず。 r 明るさセンサー」び r オン」に設定されているとさにとを 
に表示されます。 

調整方法は 巧 をご覧ください。 

バックライト 

お好みの見やすい画面の明るさに調整でをまず。 r 明るさセン 
ヴー」び r オフ」に設定されているときに表示されます。 

00 〜 100 
暗くなるな明るくなる 

詳細調整 

映像をさ5に細かく調整します。 

次ページをご覧ください。 

初期設定に戻ず 

調整した項目をお買い上げ時の設定に戻します。 



映像•音青設定をする 


25 

























映像-音青設定をする 

お巧みの映像に調舊するっヴを 


映像をより細か < 調整する(詳細調整) 



を^を巧す 


2 


▲•▼で r 映像設定」を選び、@)を押ず 


3 ▲•▼で r お好み調整」を選び、©を巧す 

• r 映像メニュー」で「おまかせ」し U 外を選んだ場合は、 r 映像調整」と表 
示されます。 


4 


▲•▼で r 詳細調整」を選び、 (§) を巧す 


5 ▲•▼で調整項目を選び、@を巧す 

•調整項目の詳しい内容は、下表をご覧ください。 


カラーイメージコントロール 

オン 

ベースカラー 調整 


ノイズリダクション設定 


ヒストグラムバックライト制御 

オン 

モーションク U ア 

オン 

オートフアインシネマ 

オフ 

色温度 

00 

ダイナ S ックガンマ 

10 

ガンマ 調整 

00 

V エン八ンヴー 

強 

詳細調舊 



◄•►または▲•▼でお好みの映像に調整し、@)を押す 

• 数字の調整項目は、◄•►で調整します。それし U 外は▲.▼でレベルを選び、を肴を押してください。 

参いくつちの項目を設定する場合は、手順5、6を繰り返してください。 

• 調整び終わったら、をを押します。 

• 色温度調整を選んだ場合は、し U 下の操作をして < ださい。 

©◄•►での〜10」の数値を選び、@を押す。 

0 ▲•▼で G ドライブまたは B ドライブを選び、◄•►で調整してください。 

• 「カラ ー -r メージコントロール」、 r ベースカラー調整」はなページを、 r ノイズ U ダクシヨン設定」、「ヒストグラムバック 
ライト制御」は巧！？を、巧ーシヨンク U ア」、けートフアインシネスは巧！^をご覧ください。 


調舊内容 

詳細調整項目 

調整レベル 

映像状態 

色あいの調整 

映像のホワイトバランスや肌 
色などを好みに合わせて生彩 
しします。 

色温度 

通常時 

〇〜10 

色調を調整します。 

数字が小さ < なるほど暖色系、数字が 
大をくなるほど寒色系になります。 

おまかせ時 

一己〜00〜+已 

色 

こ曰 

/jm 

度 

G ドライブ(緑 )*1 

一1已〜00〜+1已 

明るい部分の色温度を微調整します。 
「+」ち向で緑 ( G ) または青旧）び強く 
なります。 

B ドライブ(青 )*1 

—15〜〇〇〜+1已 

階調の調整 

映像の明部と暗部のコントラ 
ストのバランスを細かく調整 
します。 

ダイナ5ック 

ガンマ 

通常時 

〇〜10 

それぞれのシーンに最適な階調を調整 
し、調整レベルび大をくなるとメ U 八 
U 感び強調されます。 

おまかせ時 

一己〜00〜+已 

ガンマ調整 

通常時 

— 4〜〇〇〜+ 4 

映像の明部と暗部のコントラストのバラ 
ンスを補正しまず。「+」方向で画面全体 
び明る <な0ます。 

おまかせ時 

— 5〜00〜 + 已 

輪郭の調整 

映像の輪郭などを強調した0 
弱めたりすることびでをます。 

V エン A ンヴー※ 2 

(垂直輪郭補正） 

通常時 

r 強」忡」「弱」「オフ」 

横線の輪郭を補正します。調整レベル 
び大さ < なると輪郭び強調されます。 

おまかせ時 

一已〜00〜+已 


《1「映像メニュー」び「おまかせ」1；■(外のとをに設定で舌まず。 
《2「巧像メニュー」び 「 PC ファイン」のときは調整できません。 



























映像-音青設定をする 

カラー調整 


操作編 


カラーイメージコントロール 


1 巧^ を巧ず 

2 ▲.▼で「映像設定」を選び、®を押ず 
Q ▲•▼で r お好み調整」を選び、©を押す 


4 


▲•▼で r 詳細調整」を選び、 (§) を巧す 

▲•▼で r カラーイメージコント□-ル」を 
選び、 (§) を押す 

▲•▼で「オン」または r オフ」を選び、@を 
押ず 


—スカラー 調整 


参「カラ ー -r メージコントロール」び r オン」のときに設定でき 
ます。（お買い上げ時は「オン」に設定されています） 

•レツド、グ U —ン、ブルーなどの色ごとに色あいや色の濃さ 
を調整でをます。 

• ベースカラーの調整範囲は一1己〜+1已です。 

1 防^ を巧ず 

2 ▲•▼で r 映像設定」を選び、 (§) を巧ず 
つ▲•▼で「お巧み調壁」を選び、 (§) を押ず 

▲•▼で r 詳細調藍」を選び、 (§) を押す 


4 


▲•▼で「ベースカラー調整」を選び、 (§) を 
巧す 

調整したい色を▲•▼で選び、 (§) を押ず 


ベースカラー調整 


色あい 

色の濃さ 

!□ レッド 

00 

II 00 

□ グリーン 

00 

+ 04 

□ ブルー 

00 

+ 04 

□ イエ□- 

00 

00 

□ マゼンダ 

00 

00 

[□ シアン 

00 

00 

r 巧期設定に戻す 


1 U 下の操作でお好みの色に調整する 

①◄•►で r 色あい」を調壁ずる 

《調整中に元の色(初期状態）に戻すには、严つを押 
します。 


I らちい 00- 


»色の at さホ元の色にちず1決定!で設定ち了 


③ むを巧し、ィ•►で「色の濃さ」を調整ずる 

《調整中に元の色(初期状態）に戻すには、严つを押 
します。 

③選んだ色の調壁び終わった5、@を押す 

♦いくつちの色を調整する場合は、手順6、7を繰 
り返します 

調整が終わつたら、をを巧ず 


ベースカラー調整をお買い上げ時の設定に戻す 

I 上記の手順6で r 巧]期設定に戻す」を選 
び、@)を押す 

I ◄•►で「はしりを選び、を押す 


初期設定に戻ず 


巧期設定にしてよろしいでずか？ 
はい 


いいえ 


♦ ベースカラーの調整範囲は一1已〜+ ] 己です。 

►テレビを公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテ 
ルなどで、ベースカラー調整を利用して、本来の映像と異な 
る色の画面を表示すると、著作権法上で保護されている著 
作ちの権利を侵害するおそれびありますので、ごま意願い 
ます。 


農•壽囊をする 
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映像-音青設定をする 

ノイズリダクション 


ヒストグラムバックライト制御 


♦映像のノイズやざらつさを減らします。 

《「映像メこュー」が r おまかせ」、 r ゲーム」のとをは、設定でを 
ません。 

《 HDMI 入力で PC 信号フォーマツトを表示しているとをは、 
設定でをません。 

《映像によっては、効果がわかりにくい場含があります。 

4 たろ巧を押す 


2 ▲.▼で「映像設定」を選び、®を巧す 
Q ▲•▼で r お好み調整」を選び、 (§) を巧す 


4 


▲•▼で r 詳細調整」を選び、 (§) を巧す 

▲•▼で r ノイズリダクション設定」を選 
び、 (§) を押す 

設定したい項目を▲•▼で選び、@を巧す 


MPEG NR 弱 
ダイナミック NR オート 


ン設定 


、•▼でお好みの設定を選び、 (§) を巧す 

I 別の項目を設定する場合は、手順6、7を繰り返し 
ます。 


設定項目 

設定レベル 

映像状態 

MPEG NR 

「才ート」「強」 
忡」「弱」 
「オフ」 

デジタル放送や DVD などの動さ 
の速い映像の、ブ□ックノイズ 
(モヴイク状のノイズ）を減 6 す 
機能と、モスキートノイズ(輪郭 
のまわりにつ<、ち 6 つさノイ 
ズ)を減 6 す機能です。 

《強<かけると精細感をそこな 
ラ場合があります。 

《「才ート」は r 映像ニュー」が 
「おまかせ」に設定されている 
ときにだけ選べます。 

ダイナ云ック 
NR 

「才ート」「強」 
忡」「弱」 
「オフ」 

画像のざらつさノイズやちらつ 
をを減らす機能です。 

《強くかけると残像が気になる 
場をがあります。 

通常は r オート」に設定してく 
ださい。 


I 映像の明るさに応じてバックライトの明るさを自動調整 
し、メ U 八 U のある映像にします。 

I を巧す 

▲•▼で r 映像設定」を選び、(@)を押す 
▲•▼で r お好み調整」を選び、@を巧す 
▲•▼で r 詳細調壁」を選び、艇)を押す 


2 


4 


6 


▲•▼で「ヒストグラムバックライト制御」 
を選び、 (§) を押ず 

▲•▼で r オン」または r オフ」を選び、 (§) を 
押す 


農•壽囊をする 
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♦動さの速い映像で生じるブレや、ぼやけを減らすことがで 
さます。 

《「映像メこユー」で r ゲーム」を選んだ場含は、設定で 
さません。 

《映像によつては、効果がわかりにくい場含があります。 

4 に巧のを押す 


2 ▲.▼で「映像設定」を選び、(©を巧す 
Q ▲•▼で r お好み調勤を選び、 (§) を巧す 


4 


▲•▼で r 詳細調整」を選び、 (§) を巧す 

▲•▼で r モーシヨンクリア」を選び、@を 
巧す 

▲•▼で r オン」または r オフ」を選び、(@)を 
巧す 

• 設定び終わったら、をを押します。 


• 映画ソフトのちつスムーズな映像の動をと画質を再現しま 
す。 

《映像によっては、効果びわかりにくい場合びあります。 

4 を巧3を巧す 


2 


4 


▲•▼で r 映像設定」を選び、 (§) を巧す 

▲•▼で r お好み調整」を選び、(©を巧す 

▲•▼で r 詳細調壁」を選び、@を押ず 

▲•▼で r 才ートフアインシネマ」を選び、 
( g ) を巧す 

▲•▼で r 已-已フイルムモード」、 r スムー 
ズ モー ド」、 r オフ」のどれかを選び、 (§) を 
押す 

- 已-已フイルムモード ••映画などのフイルム映像 

を、原画に近い映像で再現 
します。 

- スムーズモード . 映画などのフイルム映像 

を、原画よりをなめらかな 
映像で再現します。 

- オフ . 特別な処理をせずに、その 

ままの映像を表をします。 
参設定び終わったら、を7を押します。 

《「映像メニュー」で r おまかせ」を選んだ場合 
は、 r おまかせ」と表示されます。 


I r 已-巳フイルムモード丄 r スムーズモード」を還んだとさ 
に映像に違和感びある場合は、 r オフ」に設定してくださ 
し、。 


映像-音青設定をする 操作* 

モーションク IJ ア オートフアインシネ7設定 


援-壽設定をする 
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映像-音青設定をする 

明るさ調整 


明るさセンサー 


I 部屋の明るさに応じた画面の明るさを調整することびでを 
ます。 

I 寶聲を 巧し、 色 □を}甲ず 

> @を押し、◄•►で明るさを変えたいレべ 
1ルを選ぶ 

I ▲•▼で画面の明るさを調整し、@を巧す 

> 参 t □を押すと、調整前のレベルに戻ります。 

♦亡□を押すと、お買い上げ時に戻ります。 


•周囲の明るさに応じて、画面の明るさび自動で調整されま 
す。 

《「映像メニュー」び r おまかせ」のとをは、 r オフ」に設定する 
ことはでをません。 

4 を巧ず 


2 


▲•▼で r 映像設定」を選び、 (§) を巧す 
n ▲•▼で「明るさセンサー」を選び、@を巧 

4 ▲•▼で r オン」または r オフ」を選び、@を 
巧ず 


♦明るさセンサーの近くに物を置いたり、ふさいだ0しな 
いで<ださい。明るさセンサーび正しく動作しなくなる 
ことびおります。 

明るさセンサーの位置は IIT をご覧ください。 


♦調整中に証明をつけるなど、周囲の明るさを変えたとさに 
は、調整後に画面の明るさび変わらないことびあります。 


明るさセンサーで感知した明るをレべ 
ル部分び選ばれまず。 


明るさ調整 


欄画面の明るさ 


暗 






















映像-音青設定をする 

ヒストグラム表示 


I 映像のヒストグラムを表示します。 

I 管聲を押し、 d を巧ず 


終了 4 


I 表示を消すには、"を押します。 


表示している映像 
の質感表規力を高 
めるための補正力 
ーブを示したグラ 
フでず。 


I 


i 


操 f 


お巧みの音声に調整ずる 


2 


4 


^2^を巧す 

▲•▼で r 音芦設定」を選び、@)を巧す 
▲•▼で r 音芦調整」を選び、@)を巧す 
調整ずる項目を▲•▼で選び、@を巧ず 

• 調整項目の内容は下表のとおりです。 

◄•►または、▲•▼でお好みの音声に調整 
し、 ( g ) を押す 

• 「バランス」、 r 高音」、り氏音」の調整画面では、◄•►を 
押さないと数秒で「音声調整」画面に戻ります。 

参いくつちの項目を調整する場合は、手順4、5を繰り 
返してください。 

• 調整び終わったら、野を押します。 


調壁項目 

◄•►を巧したとき 

バランス 

左己0 〜 ち百0 

左の音が強調されるちの音が強調される 

高音 

— 50 〜 +已〇 

高音が軽減される高音が強調される 

ほ音 

— 50 〜 +百0 

低音げ軽減される低音が強調される 


調壁項目 

▲•▼を巧したとさ 

高音強調 

ドラマのセ U フや楽器の音の輪郭を明りよ 
ラにして聞さやす < します。 

オンオフ 

低音強調 

豊かなほ音を再生します。 

に段階で強調の設定びでさます） 

P 強 " ~■■弱 " ~ *■ オフ ■•■'1 


サラウンド 

ステレオ音声を自然な広びり感を持った 
サラウンドで再生する機能です。 

オンオフ 


> D 4 映像端子と HDM I 端テの入力信号を視聴するとさの高 
音と低音は、他の入力信号や放送を視聴するとをとは別に 
調整でさます。 


質感リアライザー特性 


表示している映像 
の明るい部分と暗 
い部分の分布を示 
したグラフでず。 


暗 入力映像輝度 明 


輝度分布 


ヒストグラム表示 


映像•音青設定をする 


i 
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録画•モ約をする 

デジタル放送の録画 • 予約について 


参本機と録画機器をつないで、デジタル放送を録画することびでをます。録画' 予約の種類と録画機器の準備は(下のとおりです。 
参あらかじめ、接続と設定(下表を参照)をしてください。 

参録画機器を接続しないと録画や録画予約をずることはできません。 


録画機器 

接続 

sn (み 
巧で 

東芝レコーダー（テレビ de ナビ予約） 

準備編 巧？^ 

準備編 巧!^、 [36^' [37^' [42^ 

レグヴ IJ ンク対応の東芝レコーダー 

準備編!^?^ 

準備編 巧?^、 (42?' |44^ 


■ 録画機器の種類と録画前のを備 


録画巧 

説明 

準備 

東芝レコーダーに「テレビ 
de ナビ予約」で録画する 
とさ 

デジタルチューナーを内蔵した東芝レコーダーで受信したデ 
ジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。 

♦ 録画や予約の設定をずる前に、東芝レコーダーの 
電源を入れておをまず。 (予約設定後は、電源を r 待 
機」にでさます） 

♦ 八ードディスクの残量と番組の記録数を確認し、 
不要な番組は削除しておさます。 

%八ードディスクにだけ録画、予約でさます。 

レグザ IJ ンク対応の東芝レ 
コーダーに録画ずる場合 

レグザ U ンク対応の東芝レコーダーで受信したデジタル放送 
(テレビ放送のみ)を録画します。 

♦ A - ドディスクの残量と番組の記録数を確認し、 
不要な番組は削除しておさます。 

八ードディスクにだけ録画、予約でさます。 


録画•モ約をする 
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♦視聴予約できる番組数は、32番組までです。 

•万一本磯の故障や受信障害などによって正常に録画•録音でをなかった場合の補償は一切でをませんので、あらかじめご了承ください。 













録画•モ約をする 

見ている番組を録画ずる 


1 デジタル放送を見ているときに、巧す 

2 ▲•▼で r 録画/予約をする」を選び、 (§) を巧す 

9 ▲.▼で r 機器に録画する」を選び、獲)を巧す 


4 


録画終了時刻-録画機器を確認する 


II ■録画時間を巧更する場合 

• 設定でをる時間は最大23時間已9分です。 

• r 録画時間設定」(準備編 1 37で ） で、録画開始からの録画終了時間をあらかじめ設定することびでをます。 

〇 ▲•▼で r 録画設定」を還び、觸)を巧ず 
© ▲•▼•◄•►で r 録画時間」を還び、 (§) を巧ず 
©◄•►で r 時」または r 分」を選び、▲.▼で時間を設定ずる 

m 録画機器を巧更する場合 

〇 ▲•▼で r 録画設定」を還び、か荀を巧ず 


强画設定 

録画時間 

PM2:D0 〜 PM4:CI0(2 時間00分） 

録画磯お 

t HDMI 

1 東芝レコーダー XXXXX 

画質モード 

SP 

音質モ-ド Ml 

DVD 互操 

切 




設定完了 

— 

で選び 

巧定を巧す戻るで前画面 1 


© ▲早◄•►で r 録画機器」を還び、 (§) を巧ず 
0 ▲•▼で録画機器を選び、@を巧ず 


録画機器 

表示される名称 

東芝レコーダーに「テレビ de ナビ予側で 
録画するとを 

r ま芝 R □デジタル」 

レグヴリンク対応の東芝レコーダーに 
録画するとを 

「 HDMI 1 :接続した機器のお名」などび表示されます 


録画機器の準備をする 


◄•►で r はしりを選び、獲)を巧す 

• 録画び開始されます。 


録画 



録画を開始しますか？ 

はし、 しル、无 

^•■こ-で題びミ夹定を巧すで前画面 


録画•モ約をする 


編 

作 

操 


♦録画機器側で設定した予約録画の待機中や録画中の場合は、それらび中止されたり、録画びでをなかったりすることびあります。 
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録画•モ約をする 

見ている番組を録画ずるっヴを 


録画設定の巧ち 



前ぺージの手順4で、 r 録画設定」を▲.▼で選び、 (§) を巧ず 


2 



設定ずる項目を▲•▼•◄•►で選び、@を巧す 
▲•▼で內容を選び、@を押す 


4 


▲早◄•►で r 設定完了」を選び、 (§) を押ず 

• 設定を変更する前の画面に戻ります。 

《場合によって、設定や変更がでさない項目がありまず。 



録 

画 


を 

す 

る 


II ■ま泛レコーダーに r テレビ de ナビモ約 J で録画する場合 


項目 

設定する内容 

説明 

録画機器 

ま芝 RD デジタル 1 〜 3 

録画予約の種類(機器)を選びます。 

画質モード 

TS/SP/LP/ 

MN1.4 〜 MN9.2 

音質 モー ドが L - PCM のとさは、 SP / LP / MN 8.21； I 上は選択でをません。 

音質モード 

M1/M2/L-PCM 

画質モードが SP / LP / MN 8.2 政上のときは、 L - PCM は選択できません。 
(画質モードが ITS 」 のときは、音質モードの設定はできません） 

DVD 互換 

切/入(ま音声)/入(副音声） 

音声多重番組の場をに、本機はこの設定に従った音声をビデオレコー 
ダーに出力します。 DVD - Vide 日作成を前提とする場合は、必ず r 入(主音 
声)」または r 入谓暗声)」に設定します。 

r 切」に設定した場合は、音声多重番組のまま VR モードで録画されます。 


m レグザ U ジク対応のまちレコーダーで録画する場合 


項目 

設定する内容 

説明 

録画機器 

HDMI1 機器名など 

録画予約の種類(機器)を選びます。 

画質モード^ 

録画機器の現在設定内容/ 

録画機器の設定 1 〜ろ/ 
TS/SP/LP/MN1.4 〜 MN9.2 

音質 モー ドが L - PCM のときは、 SP / LP / MN 8.21； I 上は選択できません。 

音質モード 

M1/M2/L-PCM 

画質モードび SP / LP / MN 8.2 し U 上のとさは、 L - PCM は選択でさません。 
(画質モードが r 録画機器の現在設定内容」 r 録画機器の設定 ！〜 sjTTsj 
のとさは、音質モードの設定はでさません） 

DVD 互換 

切/入(ま音声)/入(副音声） 

音声多重番組の場含に、本機はこの設定に従った音声をビデオレコー 
ダーに出力します。 DVD-Vide □作成を前提とする場含は、必ず r 入(主音 
声)」または r 入谓幢声)」に設定します。 

r 切」に設定した場をは、音声多重番組のまま VR モードで録画されます。 
画質モードを rTs 」 r 録画機器の現在設定内容」 r 録画機器の設定！〜已」に 
設定した場含は、選択でさません。 

放送時間 

連動する/連動しない 

•放送局か6番組遅延の情報が送信されれば、最大3時間までの遅れに 
連動して録画をする機能です。(放送時間の繰上げには対応しません） 

• 曰時指定予約の場合は設定でさません。 

•放送時間の変更によって、予約した番組が録画でをなかった場をの補 
償は一切でをませんので、あらかじめご了承ください。 


《1:「画質モード」の「現在設定内容」と r 設定！〜日」は、録画機器側で設定されている内容です。 


34 





















録画•モ約をする 


操作編 


番組を指定して録画 • モ約をする 


2 


活組表 


を押す 


で録画したいま組を選び、 (§) 

をを押す 

録画巧を確認する 

参録画機器や設定を変更する場合は、、 [ pF を 
ご覧ください。 


番組指定予約 


青い海 


面国巧デジ081フジテレビ 
監:0000 


I が国テレビ IhD : 1080 jjl 6:9 b テレォ《1宇 


r 録画機器 I HDMI 1東芝 レコーダー XXXXX 1 


1巧 （ 义） PM 9：00~ PM 11 :〇〇 


アナ□ブ〕 ビー 巧.光ちタル〕. ビーい一 •タピンブ 


録画設定 

操作を星巧してぐださい。 

✓ネ見聴予巧 I 9録画予約 j み每モ約 ，巧日時変更 

V でをび決定を巧ず[戻るに前困面 


4 


I 録画したい機器になってしぶことを確認ずる I 

1 U 下の操作で録画-予約をする 

m 現在がを中のを組を選んだ場合 
〇録画機器の準備をずる 
0 ◄•►で「録画ずる」を選び、 (§) を押ず 

m これか6がをされる巧組を選んだ場合 

〇 ▲•▼•◄•►で r 録画予約」、 r 視聴予約」、 r 毎予 
約 J のどれかを選び、 (§) を押ず 
-視聴予約 

これから放送されるま組の視聴だけをしま 
す。録画はされません。 r 視聴予約」の場合はこ 
れで予約完了です。 

• 録画予約 

これから放送されるま組を録画します。 

• 毎予約 

1回の予約で、同じま組を毎回録画します。 

( r 予約曰時」を選ぶと、録画したい曜日や時間 
は変更することびでをます。） 

《録画先びレグヴ U ンク対応のまちレコー 
ダーの場合に選べます。 


■ 予約ずる曰時を変更ずる場合 

① r 予約曰時変更」を選び、^を押す 
③メッセージび表示されたら、◄•►で「はしり 
を選び、 (0) を押す 

参「曰時を指定して録画-予約をする」 
呂6デの手順4しツ降の操作をする 
《予約曰時を変更をするとをは、しツ下の点に 
ごま意ください。 

-視聴制限(準備編「67デ）は解除されま 
せん。 

-録画予約では放送時間連動の設定はで 
をませ/ Uo 

©獲)を押し、録画機器の準備をずる 


♦視聴予約をした番組に切り換わるのは、本機の電源び r 入」のとをだけです。 

♦地上デジタル放送で放送局の変更びあった場合、予約どお0に動作しないことびあります。 

•視聴予約をした時間帯は番組表に赤色の帯で表示されます。 

♦東芝レコーダーの番組情報の取得状況によっては、テレビか 5 毎予約した番組と異なる番組び予約設定される場合びあ 0 ます。 


謹•モ約をする 
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録画•モ約をする 

日時を指定して録画•予約をずる 


2 


4 


を押す 

▲•▼で「録画/予約をする」を選び、@を 
押す 

◄•►で r 日時を指定して予約ずる」を選 
び、@を巧す 

予約ずる日時を設定する 


日時指定予約 

曰時 
チヤンネル 

予約ずる曰、開抬時刻、終了時刻を設をして < ださい。 


I 2/ 3 ( 义 ） I I PM 6 I :广301〜 TpM 6 I :「30 I 

V 

予約時間 0時間00分 

,•で項目選択：で設定を受ミ夫定でなへ進む戻るで前画面 


〇◄•►で設定ずる項目を選び、▲•▼で日時を設定 
ずる 

•曰付は6週間先まで指定でをます。 r 毎曰」 r 毎過 
(曰）」〜「毎週 (±)」 r 月〜木」 r 月〜金」 r 月〜±」 
などの繰り返し録画ち選べます。 

• 設定でをる時間は最大23時間已日分です。 

〇設定び終わつた5、@を押ず 

予約ずるチヤンネルを設定ずる 

日時指定予約 

曰時 2 / 3 {' M ) PM 巨:30〜 PM 巨: 58(0 時間28分） 

チヤンネル 

予約するチヤンネルを設定してください。 

A _ _ 

[BS II テレビ ][ mBS 101 NHKBS 1 I 

V 

<ご注意> 

契が]されていないチヤンネルを指定ずると予が]実行時に巧惊ずることびでさません。 

* ►で項目選巧こで設定を更決定で巧へ進む戻るで前画面 


〇 ◄ • ►で設定ずる項目を選び、▲•▼で内容を選ぶ 

-放送の種類：地デジ/ BS / CS 
-放送メディア；テレビ/ラジオ旧 S 、 110度 CS 
のみ）/データ 

-チャンネル；指定された放送の種類やメディ 
アに該当するチャンネル 

〇設定び終わつた5、 (§) を押す 


録画巧を確認後、◄•►で r 録画予約」また 
は r 視聴予約」を選び、(©を押ず 

• 録画先や設定を変更する場合は、をご 
覧ください。 

• 視聴予約を選んだ場合は、これで予約完了です。 

(§) を巧し、録画機器の準備をずる 


謹•モ約をする 
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モ約内容の巧認 


ホ約設定時にメッセージび表示された場合 


I 視聴予約した番組の予約内容び確認でをます。 

ガル 

〇 


1 / 7 ' か/ 9 を巧ず 


2 ▲•▼で「予約を確認ずる」を選び、@を押 

3 ▲•▼で予約内容を見たいま組を選び、 (§) 
を押す 


予約リスト 


1/ 日炊 ） PM 6:03 


世巧のお 

图 田 BSlOl 2009/1巧猫 PM 6:30~ PM 6:58 

お晚予巧 











:で遷ぴ巧定で予巧内容確認巧で番組説明 


4 


終わった 5 、管を押す 


•予約設定時にメッセージび表示された場合に、予約を続け 
るための手順を説明します。 

m r モ約数びいつぱいです。 J とま示された場合 

〇◄•►で r はい」を選び、 (§) を押ず 

• 予約をやめる場合は、 r しル^え」を選びます。 

©予約リスト画面で他の予約を取り消ず 

• r 予約の取消」手順3の操作で取り消します。 

||国 r 他のモ約と時間び重なつています。 J と表示をれた場合 

〇◄•►で r はしりを選び、@を押ず 

• 予約をやめる場合は、「しル^え」を選びます。 

@予約び重複している番組のリスト画面で、「はい」 
を選び、@を押す 

• 重複している予約びすべて取り消されます。 


モ約(録画)のごま 意 


参またレコーダー側で非契約のチヤンネルの場合は、予約の 
設定はでをますびま組は録画されません。 

参視聴制限のあるま組の場合、ま芝レコーダー側で視聰制限 
び解除されない場合にはま組は録画されません。 

• 「テレビ de ナビ予約」は放送時間連動には対応してしほせん。 


モ約の取消 


• 視聴予約を取り消すことびでをます。 

州シ 

〇 


b がが 7 を巧ず 


4 


▲•▼で r 予約を確認ずる」を選び、を巧ず 

▲•▼で予約を取り消したい番組を選び、 
@を巧す 

◄•►で r はしりを選び、@を押ず 


予約巧容確認.取り消し 


巧巧の旅 r アルプス山脈巧帯を巧く〜 (2)j 
n 国 BS101 NHK BS1 1/目(金) PM 目:30〜 PM 6:58 

予約を取り消しまずか？ 

はし、 しル、え 


‘で涅び I 巧定 I を巧ず I 戻る]で前画面 


終わった 5 、管を巧す 


•チャンネル番号の表示び「-」となって、内容び薄く表示された予約は、 r 初期スキャン」、 r 再スキャン」、「自動スキャン」（準備編 

巧!デ〜巧をデ）などでチャンネルびなくなったために録画でさないことを示します。 

•録画予約の内容は予約 I 」ストに表示されません。予約内容の確認や予約の取消は東芝レコーダー側で行なってください。 

♦ 番組表画面で予約済み番組を選んだ場合にち、予約内容の確認や予約の取消などびでさます。 


録画 •モ 約を ずる 操作編 

ホ約の確認•取消 ホ約に関するお知5せ 


謹•モ約をする 
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レグザ! j ンクをほラ 

はじめに 


レグザリンクとは 


• 本機に接続したレグヴ U ンク対応 ( HDM I 連動機能対応)の録画機器や再生機器、パソコン、 A V システムなどの操作び本機の U 
モコンででをます。 

《レグヴ U ンクの機能を使用する場合には、あらかじめ HDMI 連動設定(準備編 rs ^) び必要です。 


HDMI 連動機能について 


•本機の HDMI 連動機能では、 HDMI で規格化されている HDMI CEC (Consumer Electronics Control ) を利用し、機器間で 
連動した操作をすることびでをます。 

•本機とまち製の H D M 健動機能巧庇機器（レコーダー、パソコン、八イビジョンムービーカメラなど)を H D M I ケーブルでつなぐ 
ことで利用でをます。また、ま芝推奨の AV システムなどでち利用することびでを、それらの接続機器を本機の U モコンで操作す 
ることびでをます。 

参推奨機器し U 外の機器を HDM 腊続した場合に HDM I 連動機能対応機器と認識し、一部の連動操作びできることびありますび、そ 
の動作については保証の対象ではありません。 

参推奨機器であっても、機器によっては一部の連動操作びできない場合びあります。 

参 HDMI 連動機能対応機器の接続、設定を変更した場合はしツ下の操作をしてください。 

-接続機器の電源をすべて「入」の状態にして、本機の電源を入れ直してください。 

-すべての接続機器の動作を確認して<ださい。 

※機器に割り振られるま号は接続形態によって変化する場合びあります。 

• HDMI 連動機能を使ラには、接続機器それぞれの設定び必要です。詳し < は、接続する機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 


ワンタッチプレイについて 


• レグヴ U ンク対応機器 (H D M I 連動機能対応機器)を操作すると、機器に連動してテレビの電源びはいり、操作した機器に合わせ 
て入力び切り換わります。 

《あらかじめ HDM 腫動設定(準備編び必要です。 

《本機能は、ま芝レコーダー RD - A 曰00、 RD - A 300では対応していません。(バージョンアップ後も対応していません） 


システムスタンパイにごいて 


参テレビの U モコンで本機の電源を r 待徽にしたときや、オフタイマー、省エネ設定の機能などで本機び待機状態になったときに、テレ 
ビからのシステムスタンバイび働き、レグヴ U ンク対応機器 ( HDM 腫動機能対応機點も同時に電源び r 待徽なります。 

また、接続機器側びシステムスタンバイに対応している場合、接続機器の電源を「待機」にすると、本機の電源を「待機」にするこ 
とちでをます。 

《あらかじめ HDM 健動設定(準備編びお要です。 

《本機能は、ま芝レコーダー RD - A 曰00 / RD - A 300では対応していません。りジョンアップ後も対応していません） 


HDMI 連動機能が応機おをほ用するとをのごま意 


IIB 録画，録画モ約について 

参 HDM 腫動機能を利用して録画できるのはレグヴ U ンク対応のま芝レコーダーだけです。 

参録画機器の状態によっては録画設定びでをなかったり、録画設定に時間びかかったりすることびあります。 

•接続機器側の録画設定び終わるまで、;欠の録画や録画予約をすることはでをません。 

• 録画設定中のメッセージび表示されているとをに巧^を押すと、メッセージ画面を消すことびでをますび、録画設定結果の 
メッセージは表示されません。 

IIB AV システム機器 (AV アンプなど)について 

• AV システム機器の入力状態によっては、テレビから音声び出ない場合びあります。 

• AV システム連動操作中に A V システム機器側の入力を切り換えたとをに、実際の映像と画面ち上の接続機器表示び一致し 
ない場合びあります。 

II ■オンキヨー製 AV システム機器を HDMI 連動機能を利用して連動動作させる場合のお願い 

巧象機種：オン丰3—製 TX-SA 己〇已 ( N )、 TX-SA 曰〇已 ( S )、 TX - SA 70 已 ( N )、 TX - SA 80 已 ( N )、 TX-NA 白〇已 ( N )、 

DTX - 己'8、 DTX -7'8、 DTX -8'8、 DTC -9.8 

参 AV システム機器の電源プラグをコンセントに差す場合には、その前に本機の電源を r 入」にしてください。この順まびをに 
なると、 HDMI 連動機能を使用したときにまれに AV システムび正しく動作しないことびあります。その場合は本機の電源 
を入れた状態で、 AV システム機器の電源切/入をしてください。 

※停電のあとやブレーカーの操作などで本機と AV システム機器の電源び同時にはいった場合にち、上記の操作び必要な 
ことがあります。 


レグザ U ンクを每つ 
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操作編 


レグザ! J ンクをほラ 

レグザリンクででまること 


レグザ IJ ンクのメニコ 


• W だ^を押すと、し U 下の機能び表示されます。 

詳しい操作につい口ま、各ぺージを参照してください。 


◄•►で機器を選び、@を押ず 



機器が1台だけ接続されて 
いる場合は、入力が接続機器 
に切り換わり、操作パネルが 
表示されます0 


複数の機器が接続されている場合 




で項目を選び、@を押ず 


レグザリンク設定 


HDMI 連動設定 

-> 

テレビ de ナビ’設定 

-> 

録画時間設定 

2時間 

レグザリンク設定 


•「レグヴリンク設定」の設定画面を表 
のし9 〇 
準備編 gjT 


V \f 





y 

ン 


I 
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レグザ! j ンクをほラ 

レグザリンクででまることっヴを 


本機のリモコンや操作/ V ’ネル表巧中にでをる操作 


参 HDM I 連動機能対応の機器を接続した場合、本機の U モコンで操作をすることびできます。 
《 Li (下は代表的な例です。操作する接続機器によっては、動作び異なる場合びあります。 


本機のリモコン 



!!■ リモコン動作対応表 


本機のリモコン 
ボタン 

東芝 レコーダー 

ま芝パソコン 

ま泛 A イビジョン 
ムービー カメラ 

AV システム 

喔） 

〇 

〇 

〇 


戻る 

〇 

〇 

〇 

〇 


終了 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇旧 lue / A ) 

〇 

( A ) 



ホ— 

〇旧 ed / B ) 

〇 

脚 



緑 

〇 ( Green / C ) 

〇 

似 



黄 

0( Yellow / D ) 

〇 

の） 



音量+ •— 




〇 

1ミ肖音 1 




〇 


操作パネル表示中 

I 操作パネル表示中は、し U 下のボタンには操作パネルに表示された機能び割り当てられています。 


膊作パネル] 



IIB 操作パネル動作対応ま 


レ嘴。 表示/非表示 

-操作パネルの表示/非表示を切り換えます。 

@再生/一時停止 

-番組を再をします。 

. 再生中に押すと一時停止します。 

[° ~ I前スキップ 

-前に戻って頭出し再生します。 

r ~ Iワンタッチリプレイ 

. 再生中に押すとみし戻って再生します。 

r~n ワンタッチスキップ 

. 再生中に押すと少し先に進んで再生し 
ます。 


I ~~ n 後スキップ 

• 一つ先に進んで頭出し再生します。 

^停止 

• 操作の途中で押すと、操作を中断します。 

(3 早送 D 

. 再生中に押すと早送りします。 

0早戻 U 

• 再生中に押すと早戻しします。 

の 機器操作 

-選んだ機器の機器操作画面が表示されま 
す。 


※：そのときの状況によって「再生」、 r - 時停止」になります。 


操作パネル表示中に 
可能な操作 

東芝レコーダー 

東泛パソコン 

東芝八イビジョン 
ムービーカメラ 

再生-一時停止 

〇ぷ 

〇《 

〇※ 

停止 

〇 

〇 

〇 

スキップ 

〇 

〇 

〇 

早送り•早戻し 

〇 

〇 

〇 

ワンタッチスキップ- 
リ プレイ 

〇 

〇 

ワンタッチスキップのみ 

機器操作 

〇 

〇 

〇 


レグザ U ンクを每つ 
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操作編 


レグザ! J ンクをほラ 

機器を操作ずる 


機おを選択する 


レグヴ U ンク対応機器 ( HDM I 連動機能対応機器)を操作す 
るとをに選びます。 

レが!」ンワホ 巧す 


2 


〇 


▲•▼で r 映像を見る/機器選択」を選び、 
@を押す 

参複数の機器び接続されている場合は、機器選択画面 
び表示されます。操作する機器を◄•►で選び、を固を 
押します。 


機器選択 


機器を選択してください。 


&ま乏レ〕一夕一 A 
口 XXXXX 口 


東芝に-ダ*^ 
XXXXX ■ 


y ミ夫を > 巧ず 


戻るで苗[面面 


操作パネルで操作ずる 

《接続機器によって、動作や表示項目び異なります。 


まちレコーダー 


機器操作 


見るナビ 


録画予約一覧 


ドライブ切換 


画面表71^ 


電源 


その他の操作 


機就巧 


スピーカー 切換 


機器操作 


□ V □トップメニュ - 


DVD メニュ- 


W 録切換 


!■ 見るナビ 

• 「見るナビ」画面び表示されまず。 

!■ 録画モ約一覧 

♦ r 録画予約一覧」画面び表示されまず。 

!■ ドライブ切換 

♦八ードディスクと DVD を切り換えまず。 

!■ 画面ま示 

• 状態表示の表示/非表示を切り換えまず。 

!■ 電源 

♦ (§) を巧すと電源オン/オフをしまず。 

圆 DVD トツプメニュー(その他の操作巧） 

♦ DVD 視聴中に運ぶと DVD トップメニューび表示 
されます。 

!■ DVD メニュー(その化の操作巧） 

♦ DVD 視聴中に還ぶと DVD メニューび表示されま 
す。 

!■ W 録切換(その他の操作巧） 

♦表おされる W 録設定を切り換えまず。 

!■ 機器選が 

♦操作ずる機器を選びなおしまず。 

I ■スピーカー切換 

♦音声をテレビから出ずか、接続した外部スピー 
カーから出ずか、切り換えまず。 


レグザ U ンクを每つ 
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レグザ! j ンクをほラ 

機器を操作ずるっヴさ 


まちパソコン 


まち八イビジョンムービーカメラ 



I ■ソフトウェア選}尺 

♦表おされる項目を▲•▼で選び、 (§) を巧すと、アプ 
U ケーシヨンび起動しまず。 

■ クイックメニュ ー 

♦東芝パソコンのクイックメニューび表示されま 
す。 

■ 画面ま巧 

• 状態表おの表お/非表示を切り換えまず。 

■ 電源' 

♦ @を巧すと電源オン/オフをしまず。 

■ 機器選択 

♦操作ずる機器を選びなおしまず。 



!!■ -覧表示 

• 一覧表お画面び表示されまず。 

!!■ 画面ま巧 

• 状態表示の表お内容を切り換えまず。 

!!■ 電源 

♦ @を押ずと電源オフをしまず。 

!!■ 機器選択 

♦操作ずる機器を選びなおしまず。 

II ■スピーカー切換 

♦音声をテレビから出ずか、接続した外部スピー 
カーから出ずか、切り換えまず。 


II ■スピーカー切換 

♦音声をテレビから出ずか、接続した外部スピー 
カーから出ずか、切り換えまず。 



参逞択したアプ U ケーシヨンによっては、動作しない U モコ 
ン操作や項目びあります。 

参アプ1」ケーシヨンの状態によつ口まパソコンでの操作びお、 
要になる場合びあります。 



参機種によっては、「まちカメラを操作」の「電源」を選んでち、 
電源を入れることはでさません。 

















































操作編 


困つたとをは 

ご確認<ださい 


自お現象や本機の特性に関すること 


IIB BS . 110度 CS デジタル版 g での 一 B きのな映像障害 

•アンテナへの積雪や豪雨などで電波び弱くなったとをには、映像にノイズび多くなったり、映らなくなったりすることびあ 
ります。 

• 客分、が:分、日食など、太陽と衛星のち向び一致する食のとをには、放送び休止になります。 

IIB キャビネットか6の r ピシッ J というをしみ音 

•「ピシッ」といラをしみ音は、部屋の温度変化でキャビネットび伸縮するとをに発生する音です。画面や音声などに異常びな 
ければむ配ありません。 

IIB 本機巧部か6の r カチッ J といラ音 

♦本徽ま、電源び r 待微のときに番組情報取得などの動作をします。このときに、本機内部から r カチッ」という音び聞こえる 
ことびあ0ます。 

IIB 本機巧部か5の r ジ ー J という音 

• 本機から r ジー」といラ液晶ノてネルの駆動音び聞こえる場合びあ0ますび、故障ではあ0ません。 

IIB ちが管にごて 

参お買い上げ時、堂光管の特性上、画面にちらつをび出ることびあります。この場合、本体の電源をいったん r 切」にして、ちラ 
一度電源を入れ直して確認してください。 


A 警告 


■修理•改造•分解はしない 

内部には電圧の高い部分びあり、感電-火災の原因となります。 

内部の点検-調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼<ださい。 



参電源プラグびはずれたり、アンテナなどに異常びあったるすると本機の故障と間違えることびあります。 
修巧を依頼される前に U 下のことをお調べください。 


基本操作 


このよラなとさ 

確認事項 

対処のしかた-その他 

電源がはい5ない 

-「電源」表示が赤色に点口していますか。 

- r 電源」表示が赤色に点口していない場をは、電源プラグ 
びコンセントに正しく差し込まれているか確認し、本体 
の電源ボタンを巧して電源を入れて < ださい 。 \TJ 

-「電源」表示が赤色に点滅していますか。 

•電源プラグをコンセントから抜さ、1分攻上たってか 
らちラー度コンセントに差し込んでを r 電源」表示がホ 
色に点滅しているとさは故障です。本体の電源ボタンで 
電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買 
い上げの販売店にご相談 < ださい。 

U モコンが動作しない 

• 「電源」表示が赤色に点打していますか。 

- r 電源」表示が赤色に点打していないとさは、本体の電源 
ボタンを確実に押して電源を入れてください。 [17 

- U モコンを本機の U モコン受光部に向けて 
操作していますか。 

- U モコンを U モコン受光部に向けてください。 

(準備編 [1 す） 

•U モコンの乾電池が消耗していませんか。 

•新しい乾電池に交換してください。（準備編歷す） 

• U モコンの乾電池の極性（ +、-)がを向きに 
はいっていませんか。 

-極性 （ +、 -) を正しく入れてください。（準備編匿す） 

. 本体のボタンで音量調整などの操作がでさ 
ますか。 

•左記の内容を確認してわ U モコンで操作がでさない場 
をは、 U モコンの故障が考え6れます。お買い上げの販 
売店にご相談ください。 

すべての操作ボタンが動作 
しない 

• 電源プラグがコンセントに正しく差し込ま 
れていますか。 

※ソフトウェアのダウン□ー ド巧たをしてい 
る場をは、終了するまで操作ボタン(本体、リ 
モコンの電源！;!外のボタン）は動作しませ 

ん。ソフトウェアのダウン□ード中は、絶対 
に電源プラグを巧いたり、本体の電源ボタン 
で電源を切ったりしないでください。ソフト 

ウェアの書さ込みが中止され、正常に動作し 
な < なることがあります。 

-ソフトウェアのダウン□ー ド中は、終了するまでお待ち 
<ださい。 

•視聴中に操作でさなくなった場含は、本体の電源ボタ 
ンを巧し続けてください(約8砂間)。本機が再起動しま 
す。 

番組表の文字がかさい 


-ま組表の文字の大ささを変更してください。 [31= 
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困つたとをは 

ご確認<ださいっヴを 



困 

ご 

た 

と 

を 
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このよラなとさ 

確認事項 

対処のしかた-その他 

放送の映像が出ない 

-アンテナ線がはずれていませんか。 

-アンテナ線を正しく接続してください。 

(準備編巧た"〜巧？す） 

•アンテナ、アンテナ線が破損、または断線し 
ていませんか。 

•アンテナ、アンテナ線をご確認ください。 

-アンテナは正しい方向に向いていますか。 

-アンテナを正しい方向に向けてください。 

. 音声は出ていますか。 

•音声が出ている場合は、本体の電源ボタンで電源を切 
り、をラー度電源を入れてください。 

映像や番組表が表示される 
までに時間がかかる 

. 本体の電源ボタンで電源 r 入」にしましたか。 

.本体の電源ボタンで電源 r 入」にしたとさは時間がかか 
0ます。 （ U モコンで電源 r 入」にしたとさよりを時間が 
かかります） 

•別の放送メディアのチャンネルを選局しま 
したか。 

•別の放送メディアのチャンネルを選局した場合は映像 
が表示されるまでやや時間がかかります。 

接続した機器の映像び出な 
い 

-接続コードび正しく接続されていますか。 

-接続した映像コードの入力、出力がをっているか確認し 
て < ださい。 

•入力切換は合っていますか。 

.本体または U モコンの入力切換ボタンで外部機器を接 
続した入力端子を選んでください。 \TJ 

色が’ 
い、画 

つかない、色がおかし 
面が暗い 

• 希望の映像 ニューや映像調整になってい 
ますか。 

-映像メニュー国すを確認してください。 

映像メニューを還おしてちご希望の映像にならない場 
合は、 r お好み調整」[查すでご希望の映像に設定します。 

雪や F 
にな看 

同が降ったよラな i 
b 

於.： T 占- 

慮 

固面 

• アンテナの向さがずれていませんか。 

-アンテナ線がはずれたり、切れたりしていま 
せんか。 

•アンテナの向さ、アンテナ線の接続（準備編〜 
国す）に問題びない場合は、チャンネル設定び正しいか 
確認してください。（準備編歷す） 

画面にはん点が出る 

圏 


•平行フィーダー線(準備編歷お知らせ)を 
使っていませんか。 

-自動車、オートバイ、電車、高圧線、ネオンサイン、クリー 
ナー、ヘアードライヤーなどか6の巧害が原因と考え6 
れます。アンテナ線の位置を原因妨害源(道路など)か6 
離れた位置に移動することをお勧めします。 

-同軸ケーブルに変えることをお勧めします。 

※上記の対処で改善されない場含は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 

画面にしま模様が出る 


•平行フィーダー線(準備編 [ SF お知らせ)を 
使っていませんか。 

•近くのテレビやパソコン、テレビゲーム、ビデオ、オー 
ディオ機器、 DVD 機器、携帯電話などや無線局などか 
らの電波の混信が考えられます。 

-アンテナ線は他の機器の電源コードや接続ケープルか 
らでさるだけ離してください。 

※上記の対処で改善されない場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


^ . 

このよラなと定 

確認事項 

対処のしかた-その他 

音芦が出ない 

• 音量び最ルになっていませんか。 

- 

音! 

j で音量を上げてください 。 [TT 

•画面に量」マークが表示されていま 
せんか。 

0 

与 

it : 

E] を巧すと消音を解除でをます。 FtT 
を押してを解除されます） 

とさどさ音芦が出ない、音 
がとぎれる 

• 電波が弱いチヤンネルではありませんか。 

- r 無信号消音設定」を r オフ」にしてください。 

(準備編 ( S す） 
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操作編 


デジタル放送関係 


デジタル放送関係 


このよラなと定 

確認事項 

対処のしかた-その他 

デジタル放送だけが映6な 
い 

• 巨- CAS 力ードが正しく挿入されています 
か。（カードの上下や裏表は正しいですか） 

-巨- CAS 力ードを挿入しないと、放送や r 放送局か6のお 
知6せ」の受信ができません。目- CAS 力ードを正しい 
方向で入れてください。（準備編国す） 

-アンテナをさえざる障害物はありませんか。 

• アンテナ線がはずれていませんか。 

• アンテナの向さがずれていませんか。 

-お買い上げの販売店にご相談のラえ、目 S • 1 loses 
アンテナの方向を確認-調整してください。 

(準備編 [g す） 

•地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正し<接続 
されているかを確認してください。 

•目 S 、 11 日度 CS 放送の場を、アンテナ電源 
供給び r 供給しない」になっていませんか。 

•マンションなどの共聴アンテナ外ではアンテナ電源 
供給を r 供給する」にします。（準備編 

映像や音芦が（とさどさ）出 
た0、出なかった0する 

映像の動さが（とさどさ)停 
止する 

•電波の種類 ( BS 、 11日度 CS 、 地上デジタル） 
に適含したアンテナを使用していますか。 

-衛星デジタル放送の場含、地域に適したサイ 
ズ(口径)のアンテナを使用していますか。 

•放送に適合したアンテナを使用してください。 

-アンテナをさえざる障害物はありませんか。 

-アンテナ線がはずれていませんか。 

-アンテナの向さがずれていませんか。 

•お買い上げの販売店にご相談のラえ、目 S - 11 OSes 
アンテナの方向を確認-調整してください。 

(準備編 [g す） 

•地上デジタル放送に対応したアンテナ線が正しく接続さ 
れているかを確認してください。 

-積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 

•天候が回復すれば、ちとの状態に戻ります。 

有料放送が視聴でさない 

-目- CASA — ドは正しく入れてありますか。 

-巨- CAS 力ードを正しい向きに入れてください。 

(準備編国す） 

-有料放送を視聴するための手続さはお済み 
ですか。 

•視聴手続さをしてください。 

-電話回線の接続や設定は正しいですか。 

•電話回線の接続や設定び正しいかご確認<ださい。 

(準備編虛す〜 歷 す） 

引越をした6、データ放送 
や文字スーパー表示が表示 
されな<なった 

-データ放送用の地域設定は正しいですか。 

•新住所に合わせて r 郵便番号と地域の設定」をして < だ 
さい。(準備編 [g す） 


映像/音声 



このよラなと重 

確認事項 

対処のしかた-その他 

特定のチャンネルの映像や 
音芦が出ない 

-アンテナとの接続にデジタル放送に非対応 
のケープルや機器などを使用していません 
か。 

. 携帯電話など本機の受信周波数帯域に相当する周波数 
を使用している機器の影響によって、映像や音声が出な 
くなる場合があります。 

-デジタル放送に対応したケーブルや機器などをご使用 
ください。(準備編歷の r お知6せ」を参照） 

不自 
(モヴ 
える d 

巧なブロツクノ 
イク状のノイズ 
亡きびある 

• 

【 、 

ィズ 
) が見 

-積雪や豪雨、雷などが発生していませんか。 
•特に動さの激しい画面でブ□ックノイズが 
見えますか。 

-デジタル放送受信の特性上、発生することがあります。 
政下の場をは故障ではあ0ません。 

. 降雨対応放送の映像の場合 

•悪天候などで、受信状態が悪化した場合 

-画面の激しい変化に映像処理が対応でをない場合 
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困つたとをは 

ご確認<ださいっヴを 


お知6せ 


このよラなとさ 

確認事項 

対処のしかた-その他 

「お知 6 せ」アイコンび消え 
ない 

-「お知 6 せ」の内容を確認しましたか。 

- r お知らせ J を表示させると消えます。面す 

未読の r お知 6 せ」がなく 
なつている 

•放送局からのお知らせ 
•本機に関するお知 6 せ 
. ボード 

- r 設定の初期化」をしませんでしたか。 

- r 設定の初期化」をすると r お知 6 せ」は削除されます。 
(準備編 [M す） 

- r お知らせ」は最大件数を超えていませんか。 

-「放送局からのお知らせ」 r 本機に関するお知 6 せ」につ 
いては、最大数を超えて受信した場合は未読でを自動的 
に削除されることがあります。 

-「ボード」については、そのとき受信したをの 
しか表示されません。 


「放送局か 5 のお知 5 せ」が 
受信でさない 

-目- CAS カードは正しく入れてありますか。 

• 目- CAS 力ードを正しい向きに入れないと r お知 6 せ」は 
受信でをません。(準備編 [g す） 


地上デジタル放ちの受信やホ約など 


このよラなとさ 

確認事項 

対処のしかた-その他 

地上デジタル放送がまった 
<受信でさない 

※政下を含みます 
•地上デジタル放送の番組 
表などが表示されない 
.本体の放送切換ボタンを 
押してち地上デジタル放 
送に切り換わらない 

-目- CAS カードは正しく入れてありますか。 

• 目- CAS カードを正しい向きに入れてください。 

(準備編 画す） 

•地上デジタル放送用アンテナは正しく接続 
されていますか。 

-地上デジタル用アンテナの接続をご確認ください。 

(準備編 麼 す〜 [S す） 

-アンテナの方向は正しいですか。 

•地上デジタル用アンテナを地上デジタルの放送局側に 
向けて < ださい。 

•お買い上げの販売店に相談のラえ、アンテナの方向を確 
認-調整してください。（準備編 區 す） 

-「初期スキャン」をしましたか。 

•巧期スキャンをしてください。（準備編 區 す） 

-受信したチャンネルはま組表で確認でさます。 [U 

-お住まいの地域は地上デジタル放送の受信 
可能エ U アですか。 

•地上デジタル放送が行われているか、をよりの放送局に 
お問いをわせください。下のホームページの U ンク先 
で確認することをでさます。 

www.toshiba.co.jp/regza/naruhodo/ 

-共聴システムをご使用の場含、共聴システム 
は地上デジタルに対応(ノ ':ススルー方式）に 
なっていますか。 

• CATV の場合はご契約の CATV 尝社に、その他の場合 
は共聴システムの管理ちにお問い合わせ<ださい。 
に ATV がパススルー方式でない場合は CATV 用チュー 
ナーが必要な場含があります） 

引越しをしたら、地上デジ 
タル放送び受信で壬な< 
なった 

-引越し後、地上デジタル放送の r 初期スキャ 
ン」または r 再スキャン」をしましたか。 

•県外に引越しをした場合は、 r 初期スキャン」（準備編 
[SF) をしてください。 

-県内で引越しをした場をは、 r 再スキャン」(準備編 [S す） 
をしてください。 

-「初期スキャン」または r 再スキャン」をしてを受信でさ 
ない場をは、上の r 地上デジタル放送がまったく受信で 
をない」の内容をご確認ください。 

一部の地上デジタル放送が 
受信でさない 

-放送は行われていますか。 

•地上デジタル放送が行われているかををよりの放送局 
にお問い合わせください。 

複数のテレビで、数字ボタ 
ンのチャンネルが異なって 
いる 

複数のテレビで、枝番 [1^ 
が異なっている 

•初期スキャンなどを異なる時間にしません 
でしたか。 

•一部の東芝テレビや他社 一力一のテレビの場合は、 
チャンネルの割り当てや枝蚕が同じにならないことが 
あります。 

チャンネル設定」の r 手動設定」（準備編 [1^) でチャン 
ネルの割り当てを変更することがでさます。 

地上デジタルアンテナレべ 
ル画面では受信でさるチャ 
ンネルがそれがのと走に 
は受信でさない 

1 

伝送チャ_ン之ル - —F 2 7 ► 

シ ^ 1 関東広域 0 1 

1 46 

H ここに地域ちが表示されていまずか。] 

ご 

•地域名が表示されている場合は、再スキャンをしてくだ 
さい。(準備編 [g す） 

※地域名が表示されている場合でわ、背面が黒画面の場を 
は通常の選局では受信でさません、 

•地域名び表示されていない場をは、検査放送です。通常 
の選局では受信でさません。 

受信できなくなった放送局 
が番組表などか 5 消えない 


•巧期スキャンをしてください。（準備編 歷 す） 










































操作編 


このよラなとを 

確認事項 

対処のしかた-その他 

数字ボタンに設定した放送 
局が別の放送局に変わって 
いる 

※^^下の場含を含みます 
-前選局でさた放送が 
な<なっている 

. 「本機に関するお知らせ」の中に「放送局から 
の変更がありました。」などのお知 6 せがあ 
りますか。 

•放送の運用規定などに基づいて、設定内容が変更される 
場含があります。体機に関するお知 6 せ」の内容を確認 
してください。 

^^^での選局時に同じ3ケタ 
のチャンネル番号が複数表 
示される 

-枝ま rr すで区別されているチャンネルでは 
あ 0 ませんか。 

- r 番組説明」〔亞すで枝番の有無をご確認 < ださい。枝蚕 
があれば正常な動作です。 

地上デジタル放送で、数字 
ボタンに手動設定したチャ 
ンネルび消えている 

- r 初期スキャン」（準備編 [17) をしませんで 
したか。 

-「再スキャン」（準備編 [ M 7) で r すべて設定 
し直す」を還おしませんでしたか。 

•必要に応じて再度 r 手動設定」をしてください。 

(準備編 [g す） 

番組表を表示させてち番組 
名などが表示されない場を 
や、実際の内容と台ってい 
ない場含がをい 


•番組情報を取得してください。情報取得には時間がかか 
る場合びあります。〔豆 7 

•番組表を最新にしておくために、本機の電源を毎日 2 時 
間！;!上待機状態にすることをおすすめします。 


通信-双方向通信サービス-通信設定など 


このよラなとさ 

確認事項 

対処のしかた-その他 

イーサネット通信がで壬な 
しパ LAN 端子を使った双方 
向サービスがで走ない） 

- LAN 端子は正しく接続されていますか。 

-接続を確認してください。（準備編 [3 す） 

•「 LAN 端子設定」は正しく行われています 
か。 

- LAN 端モ設定を確認してください。(準備編 [ S す） 

• 最後に r 接続テスト」で、正しく通信でさているか確認し 
てください。（準備編面す） 

ダイヤルアップ通信びでき 
ない 

-電話回線は正しく接続されていますか。 

- r 通信環境設定」を r イーヴネット優先」に設定して < だ 
さい。(準備編面す） 

通信速度が遅い、不安定 

-接続ケーブルが長すざませんか。 

•ケーブルが長すざると通信速度が遅<なる場含があ0 
ます。短い接続ケーブルに換えて < ださい。 

-回線び混んでいるためではありませんか。 

. イーヴネット通信の場を、通信環境によるわの (ADSL 
の場を、局から遠いなど)ではありませんか。 

•接続機器の使用状況によっては、通信速度が遅くなる場 
含があります。（データ量が多い場をなど） 

-時間をおいてから通信をしてみてください。 
※通信速度については、インターネット接続業をにご相談 
ください。 

通信が勝手に切れてしまラ 

• 通信切断前の確認画面表示を r 表示しない」 
に設定していませんか。 

- r 接続確認 ><ッセージ設定」を r 表示する」に変更すると、 
通信切断前に確認画面を表示させることがでさます。 
(準備編趣す） 



巧レビ de ナビモ約 J で録画するま泛レコーダー 


このよラなとさ 

確認事項 

対処のしかた-その他 

本機と東芝 レコーダー で、「テ 
レビ‘ de ナビ予約 J ができない 

•本機と東芝レコーダーの接続、設定をしまし 
たか。 

- r 東ちレコーダーをつなぐ」にしたびって、接続-設定を 
してください。(準備編 [S す〜歷す） 

設定した録画開始時刻に録 
画が始ま5ない 

•東芝レコーダーの時刻は正しく設定されて 
いますか。 

•時刻設定が違っている場をは、東芝レコーダーの取扱説 
明書を参照して正しい時刻に修正してください。 



困 

ご 

た 

と 

を 

は 
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困つたとをは 

ご確認<ださいっヴを 


HDM 煙動機能 


このよラなとさ 

確認事項 

対処のしかた-その他 

推奨機器を接続してち連動 
動作でをない 

•接続は正しいですか。 

•接続を確認してください。 

(準備編函^、趣す、画す、面す、面す） 

- HDMI ケーブルは、 HDMI □コ'表示のついた規格に合つ 
たちのを使用してください。 

-はじめて HDM 腫動機能対応機器を接続したときや、接 
続を変更したとさには、 AV システム機器に接続してい 
る機器を含めて、すべての機器が連動しているか(画面 
ち上の接続機器表示に 「 HDMI 連動」アイコンが表示さ 
れます)を確認してください。 


-接続機器側の設定は正しいですか。 

.本機の設定は正しいですか。 

-接続機器側の設定を確認して<ださい。 

-「レグヴ U ンク設定」の 「 HDM 腫動設定」を確認してく 
ださい。(準備編@す） 


•接続している機器はレグヴ U ンク対応の東 
芝パソコンですか。 

•パソコンを再起動してか 6 HDMI ケーブルをはずし、本 
機と接続しなおしてください。 

本機のリモコンの操作と連 
動機器側の動作があわない 

-接続機器は本機の推奨機器ですか。 

.推奨機器を接続しているにもかかわ6ず J 」 モコンの操 
作と機器の動作が合わない場合は、接続機器側の U モコ 
ンで操作してください。 

接続した外部スピーカーか 
5音が出ない 

-接続機器側の設定は正しいですか。 

•本機の設定は正しいですか。 

-本機との接続は正しいですか。 

- AV システム機器側の設定を確認してください。 

- 「 HDM 腫動設定」の 「 AV システム連動」を r 使用する」に 
設定していますか。（準備編@す） 

- AV システム機器の接続を確認してください。 

(準備編 [g す） 

《 HDMI ケーブルがにオーディオケーブルを接続しな 
いと、外部スピーカーからテレビの音は出ません。 

映像機器か5の映像と、 AV 
システム機器か5の音芦が 
違ラ 

-映像機器と AV システムが別々の HDM 喘子 
に接続されていませんか。 

-政下の操作をしてください。 

©「レグヴリンク」の r 映像を見る/機器選択」画面で映像 
機器を選びなおしてください。 

風映像機器を AV システム端子に接続してください。 

® テレビ放送を視聴してか 6® の操作をしてください。 


•接続は正しいですか。 

-接続を確認してください。（準備編 [ S ?) その後、「レグ 
ヴ U ンク」の r 映像を見る/機器還択」で映像機器を還び 
なおしてください。 













操作編 


困つたとをは 

エラー•メッセージについて 


全般 (巧表的なをの) 


参代表的なエラー表示、メッセージ表示について説明します。 


画面に出るエラー表示 

考え5れる原因など 

対処のしかた-その他 

「アンテナ接続か受信環境に不具をがあるた 
め、ご覧になれません。ケーブルをつなぎ直 
ずかアンテナ再調整などをしてください。 
[E ボタンでアンテナレベルをご確認くださ 
し A 。 コード： E 20 吕」 

-アンテナが放送に適をしていない。 

.雨や雷、雪などの気象条件によって一時的 
に受信でさない。 

-アンテナ線びはずれたり、切れたりしている。 

-アンテナの設定がをっていない。 

-アンテナの方向ずれや故障。 

•電波び弱 < て視聴でさない。 

-放送に適含したデジタル放送用アンテナ 
であることを確認してください。 

-アンテナの接続や設定が合っているか確 
認してください。（準備編〜画す） 

-アンテナ線を確認してください。 
※選局したチャンネルでの放送が休止中の 
場をを表示することがあります。 

「このチャンネルはご覧になれません。 

コード： E 210 J 

-部分受信サービス(準備編 ) を還局し 
た。 

-本機は、部分受信サービスは受信でさま 
せん。 

「電放の受信状態が良< ありません。クイッ 
クメニューか6降雨対応放送に切り換え6 
れます。コード： E 201」 

•気象条件などによって信号レベルが下が 
り 、降雨対応放送切換が巧能な状態になっ 
たため。 

. 降雨対応放送に切り換えることがでさま 
す。區す 

r 現在放送されていません。コード： E 203」 

-選局したチャンネルでの放送が休止中で 
ある。 

•放送び終了している。 

-番組表などで放送時間を確認してください。 
•放送中のチャンネルを選局してください。 
※雨や雷、雪などの気象条件によって一時 
的に受信でさない場合ち表示することが 
おります。 

「放送チャンネルではないためご覧になれ 
ません。コード： E 200 J 

-通信など通常の放送形態でないチャンネ 
ルを選局した。 

-ホテルなどで特定の視聴者向けのヴービ 
スとして放送しているチャンネルを選局 
した。 

•通常の放送チャンネルを選局して<ださ 
い。 

に案のチャンネルに切り換えますか？」 

. 有料の放送事業者のチャンネルを選局し 
た場をなど。 

•選んだチャンネルの契約のしかたなどを 
ご覧になる場をは、 r ご案内チャンネル」 
に切り換えてください。 

「表示するチャンネルがありません。」 

•番組表で、表示するチャンネルがまったく 
ない。 

-刪デジし 1 BS し ICS 1 や 1 クイック 1 巧の「テレ 
ビ/ラジオ/データ切換」で、表示でさる 
チャンネルを選んでください。 

「 B - CAS カードが正しく挿入されていませ 
ん。 B - CAS 力ードをご確認ください。」 

-巨- CAS 力ードが挿入されていない、また 
は正しく挿入されていない。 

-カードを抜さ差ししてください。 

-目- CASA— ドが正しく挿入されている 
かご確認ください。(準備編国す） 

rB - CAS 力ードの交換が必要です。 B-CAS 
カスタマーセンターへご連絡ください。コー 
ド： 6400または巨已81」 

•目- CAS カードが故障している、または交 
換の必要がある。 

-カードを抜さ差ししてください。 

-それでも正常にな 6 ない場含は、カード 
に記載されている巨- CAS カスタマーセ 
ンターにお問い含わせください。 

「この B - CAS カードはご使用になれません。 
B - CAS カスタマーセンターへご連絡くだ 
さし、コード： A 104 または A 10 已または 
A 106または A 107」 

-目- CASA— ドが登録されていない。 

-目- CASA— ドの登録をしてください。 
カードに記載されている目- CAS カスタ 
マーセンターにお問い合わせください。 

「このにカードはご使用になれません。使用可 
能な B - CAS 力ードを挿入してください 。 J 

• 同捆の B-CAS カード！;(外のカードを挿入 
している。 

-同捆の巨- CASA— ドを挿入してくださ 
い。 

「このに力ードはご使用になれません。使用 
可能なに力ードを挿入してください。コー 
ド： EC 01」 

-このにカードは無効です。 

「この B - CAS カードはご使用になれません。 
コード： A 1 FF または A 102」 

• 使用できない目- CASA— ドを挿入してい 
る。 

「 B - CAS 力ードが故障しています。」 

•目- CASA— ドが故障している、または交 
換の必要がある。 

• 目- CAS カスタマーセンターに、交換につ 
いてお問いをわせください。 

「時刻情報を取得でさませんでした 。 J 

-デジタル放送が受信でさないため、時刻情 
報を自動取得でさない。 

-しば6くしてか6デジタル放送を受信し 
て、時刻情報を自動取得してください。 

「この番組には視聴制限があります 。 J 

-設定した視聴年齢を超えた番組を選局し 
た。 

•視聴する場合は暗証番号を入力して<だ 
さい。(準備編 [g す） 
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困つたとをは 

エラ—.メッセ—ジについて っづき 


画面に出る エラー 表示 

考え6れる原因など 

対処のしかた-その他 

「番組に視聴制限があるためご覧になれませ 
ん。ご覧のチヤンネルのカスタマーセンター 
へご連絡ください。コード： 8日03または 
8已03または8303」 

-選んだチャンネル(番組）の視聴地域が限 
定されているため、視聴でさない。 

-詳しくは放送局に問い含わせてくださ 
い。 


IIB デジタルがをを受信中にメッセージぴ表示された場合 

♦ メッセージ表示の中に、 r 【画面表示】を押し続けると消去」といラ文章び表示された場合は、 IW を数砂間キ甲し続けると、 
メッセージ表示を消すことびでをます。 

♦「【画面表示】を押し続けると消去」の文氧ホ、メッセージび表示されてから数秒後に自動的に消えます。 

この文章び消えたあとち、画 ii 司を数秒間押し続けると、ま示されている他のメッセージ表示を消すことびでをます。 
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は 


通信(電話回線や LAN 端子をほった通信)に関するエラー表示 (巧表的なをの) 


画面に出る エラー 表示 

考え 6 れる原因など 

対処のしかた-その他 

「ダイヤル!-ーンのお出ができませんでし 
た。電話機コードが正し < 接続されているか 
ご確認くださし、。コード： C100J 

• 電話がつなが6なかった。 

- r 電話回線への接続と設定」（準備編 
〜 127) で、接続-設定の状態を確認し 
て < ださい。 

「接続に失敗しました。電話回線の設定をご 
確認ください。コード： C103J 

-電話回線を使用した通信がでをなかった。 

「サーバーと通信できませんでした。詳しく 
は取扱説明書をご覧ください。」 

•サーバーからのダウン□ードに失敗した。 

-回線が混みあっているなどの場合ち考え 
6れますので、時間帯を変えて、ちラー度 
操作してください。 

- 「 LAN 端子の接続と設定」（準備編 (3 す〜 
( M ?) で、接続-設定の状態を確認して 
ください。 

r 本機にルート証明書が設定されていないた 
め、サーバーに接続で壬ません。」 

. 本機にルート証明書が設定されていない。 

•ルート証明書番号を確認し(準備編 [S す）、 
「東芝テレビご相談センター」（裏表紙参 
照)にお問いをわせください。 

r 現在設定されているルート証明書ではサー 
バーの安全性を確認でさないため、接続でさ 
ません。」 

-ルート証明書は本機内に設定されている 
が、接続先のヴーノ（一証明書との検証が取 
れない。 

•ルート証明書番号を確認し(準備編 [S す）、 
正しいルート証明書であるかを r 東芝テ 
レビご相談センター」（裏表紙参照）にお 
問い合わせください。 

r 現在設定されているルート証明書の有効期 
限が切れているため、サーバーに接続でさま 
せん。」 

-ルート証明書の有効期限が切れている。 

「サーバーの証明書の有効期限が切れている 
ため、接続でさません。」 

-接続先の証明書が有効期限切れになって 
いる。 

-接続先の安全性に問題があります。本機 
は、一部の接続先については、安全性の確 
認がでさない場合、接続しません。（本機 
の動作は正常です） 

「サーバーの証明書には表示するページの名 
前が含まれていないため、接続でさません。」 

-ヴーノ（一証明書に表示しよラとしている 
ページの名前がない。 

「サーバーの証明書の不正び検出されたた 
め、接続を中断します。」 

-接続先の証明書が改ざんされている。 

「サーバーの証明書に問題があるため、接続 
を中断します。」 

•認証エラーが発生した。 

r 接続で走ません。通信環境設定をご確認く 
ださい。」 

-本機の通信環境設定が正しく設定されて 
いない。 

- r 通信環境設定」を正し < 設定し直して< 
ださい。(準備編画す〜歴す） 
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操作編 


まちレコーダーに録画-ホ約をするとをのエラー表巧 


画面に出る エラー 表示 

考え5れる原因など 

対処のしかた-その他 

r 録画時間に一部重複があります。録画機器 
で設定内容をご確認ください。」 

-録画機器側の予約時間と、本機の「テレビ 
de ナビ予約」の時間が一部重なっている。 

-録画機器の予約内容を確認して<ださ 
い。 

r 録画機器で設定が変更されました。録画機 
器で設定内容をご確認ください。」 

-録画機器側で録画設定が変更されている。 

-録画機器で録画設定の内容をご確認くだ 
さい。 

r 録画機器の動作により設定できません。しば 
6 く待ってか6もう一度操作してくださし、」 

-録画機器側の動作との競合(何6かの操 
作、動作、表示をしている)がある。 

-しば6くしてか6やり直すか、または、録画 
機器側の操作などを中止してください。 

r 録画機器の予約数がいっぱいです。 J 

-録画機器側の予約数が制限を越えている。 

-録画機器で、予約を取り消してください。 

r 指定した時刻情報では予約を設定できませ 
ん。」 

-録画機器側が対応していない形式で時刻 
を設定した。 

-録画機器の取扱説明書で、指定でさる時 
刻の形式を確認してください。 

「録画機器の予約時間と重複するため、設定 
でさません。」 

-録画機器側の予約と、本機か6の予約時間 
が重なっている。 

•録画機器で予約している時間帯は、本機 
からの予約はでさない場合があります。 

r 録画機器に時刻が設定されていません。」 

-録画機器の時刻設定をしていない。 

-録画機器の時刻設定をしてください。 

「予約を設定できませんでした。」 

または 

「録画を設定でさませんでした。」 

• 録画機器の電源びはいっていない。 

-録画機器の電源を入れてください。 

-録画機器び正しく接続されていない。 

•本機と東芝レコーダーを正しく接続して 
ください。（準備編画す） 

•ルーターを通してつなぐとをは、正しく 
接続してください。（準備編す） 

- HDMI ケーブルで接続するときは、規格 
にをったケーブルを使用してください。 

•ネットワークの設定が正しくない。 

-本機と東芝レコーダーを正しく接続して 
ください。（準備編巧ミす） 

. ルーターを通してつなぐとさは、正しく 
接続してください。（準備編 [S す） 

- HDMI ケーブルで接続するときは、規格 
に合ったケーブルを使用してください。 
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その他 

タイマーを巧う 



オンタイマーをほラ 


•設定した時刻に本機の電源び r 入」になります。オンタイ 
マーは、デジタル放送を受信していない場合や、時刻情報を 
取得していない場合には使用でをません。 


II ■チヤンネル 

オンタイマーで電源び「入」になったとさに、画面 
に映すチヤンネルを設定します。 

〇 ▲•▼で r チャンネル」を還び、@を巧ず 
©◄•►で設定ずる項目を選び、▲•▼で内容を選ぶ 



たな巧を押す 


2 


▲•▼で「タイマー機能」を選び、 (§) を押ず 


-放送の種類：地デジ/ BS / CS 
-チャンネル；設定した放送の種類に該当する 
チヤンネル 

包設定び終わつた S 、 @を巧ず 

m 音量 



▲•▼で r オンタイマー」を選び、獲)を巧ず 


4 「オンタイマー設定画面」で設定する項目 
を▲•▼で選び、 (§) を巧ず 

オンタイマー機能 切 

日時毎曰 AM 0:00 
チヤンネル 地デジ011 

音量 吕已 


オンタイマー 


オンタイマーで電源び r 入」になったとさの音量を 
設定でをます。 

〇 ▲•▼で芭量」を選び、@を巧ず 
© ▲•▼でお好みの音量を選び、@を巧ず 

5 設定が終わったら、管を押す 

•本体前面の r オンタイマー」表示び緑色に点なします。 


オフタイマーをほラ 


• オフタイマーを設定すると、設定時間後に電源び切れて、待 
機状態になります。 


IIB オンタイマー機能 

オンタイマーを使用する、使用しないを設定します。 

〇 ▲•▼で r オンタイマー機能」を選び、@を巧ず 
©▲•▼で r 入」を還び、艇)を巧ず 

参オンタイマーを設定したあとにオンタイ 
マーを解除したい場合は、上記の手順で「拙 
を選びます。 


II ■日時 

オンタイマーで本機の電源を「入」にする曰時を設 
定します。 

〇 ▲•▼で旧時」を選び、@を巧ず 

©寺►で設定ずる頂目を選び、▲•▼で日時を選ぶ 

•曜日は r 毎曰」、「毎週(曰）」〜 r 毎週(±り、「月 
〜木」、 r 月〜金」、 r 月〜±」の中から選びま 
す。 


曜日と時刻を設定してくださし、。 

〇 


^ 毎曰 j AM 0|: 


00 


0設定が終わつた S 、@を巧ず 



防朽巧 を巧ず 

▲•▼で「タイマー機能」を選び、 (§) を押す 



▲•▼でけフタイマー」を選び、(@)を押す 


4 


▲•▼で設定時間を選び、 (§) を押す 


み3 ノタつク ー 鼓疋 
切 

あと30分 
ちと目0分 
あと目0分 
あと120分 


•電源が切れる1分前になると、画面にメッセージが表 
示されます。 

• オフタイマーが設定されているとをに!^^を押す 
と、クイックメこューの r タイマー機能」に電源が切 
れるまでの残り時間が表示されます。 

• オフタイマーを設定したあとにオフタイマーを解除 
したい場含は、上記の手順で r 切」を選びます。 



■ r オンタイマー J について 


♦ r オンタイマー」を r 入」にした楼は、リモコンの電源ボタンで電源を切ってください。本体の電源ボタンで電源を切5ないでください。 
♦オンタイマーで電源びはいってか5約]時間操作をしなかった場合には、電源び自動的に切れます。 

♦オンタイマーと番組予約び重なっていた場をは、予約した番組のチャンネルで電源びはいることびあります。音量は、オンタイマー 
で設定した大ささになります。 


■ r オフタイマー J について 


参設定した時刻になる前に、電源を切ったり待機状態にしたりすると、設定び取り消されます。 
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その他 fes 作 編 

文字を入力ずる 


• 番組検索のキーワード検索でフ1」一入力を選ぶ場面などで 
文字入力画面び表示されます。 

[ H 入力ずる場面によってタイトルが変わりまず。) 

I 画面の上下（▲または y ) に ■ _ 

L 文字がある場合に表示されまず J I 現在の夕字入カモード I 



田一 [11 ボタンを使って I b ? 字入力の操作ガイド! 

文字を入力します。 


m 文字入カモード 


r 漢あ」：漢字変換モード 

ひらびなや漢字を入力でさます。 

「カナ」：を角カナモード 

カタカナを入力でさます。 

ra AJ :をち英字モード 

全角の英字を入力でさます。 

rabABJ :半ち英字モード 

半角の英字を入力でさます。 

「1吕 J :全ち数字モード 

全角の数字を入力でさます。 

「1234」：半ち数字モード 

半角の数字を入力でさます。 

r をち記号」：全ち記号モード 

全角の記号を入力でさます。 

r 半ち記号 J :半ち記号モード 

半角の記号を入力でさます。 


参文字入力の場面によっては、使用でをる文字入カモードの 
種類び少なかったり、切り換えられなかったりすることび 
あります。 

m 乂力义字一覧表 



文字入力画面での〜回,を押して、文字を 
入力ずる 


参携帯電話と同じ操作で文字を入力します。 

入力例：がっこう 

-►国、誠、卸日卽、威日卽、正!巧回） 

びっこ ラ 

•還点 ('' ) や半獨点(° ) を入力するには、文字に続 
けて歷Iを押します。 

参小文字（っ、や、ゆなど）にするには、大文字に続 
けて匹]。を押すやりかたちあります。確定前であ 
れば日图を押すたびに大文字ル文字に切り換え 
られます。 


入力例：あい 

一田、 ► 田に刚 


V 


し、 


•同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力す 
る場合は、最初の文字を入力したあと、►を押して 
からなの文字を入力します。 

• 文字入カモードををえるとをは null を押します。 


U モコン 

文字入カモード 

漢字変換モード 

全角カナモード 

英字モード 

数す 

の 

あ 一い ーラーえ 一 お 

一 お一►し、一►つ一 ►スー お 

アーイーウーエーオ 

ーアーイーウーエー オ 

1 一2一3一4一已一 

巨-•■7 - *8 - •■白 - *0 

1 

回 

か—•■さ一く一け-*■こ 

カーキークーケーコ 

一力-*■ケ 

a 一 b 一 C 

一 A 一巨一 C 

2 

国 

さ^し^ず^せ^そ 

サ^シ-►ス-►セ-ソ 

d 一 e 一 f 

一 D — E 一 F 

3 

圧 


た-ち-つ一て一と 

一つ 

ターチ-•■ツーテート 

ーツ 

旨-- h 一 i 

— * ■白— H — 1 

4 

回 

な-•■に-•■め-*■ね-*■の 

ナーニーヌーネーノ 

いい1 

一 J 一い L 

已 

固 

は-•■ひ— & 一へ-••ほ 

ノ、一•■ヒ ー* •フー*■へ一*■ホ 

m 一 n -* 0 

一 M 一 N 一0 

6 

m 

ま-*■み-*■む-•■め-•■も 

7—兰-►ム -* ■メ-•■モ 

日一 * q -• •「一 S 

-* P -» Q-*R — S 

7 

風 

や--ゆ-よ 

—►や一►ゆ一►よ 

ヤーユー 3 

ーヤーユーヨ 

t -» u-*v 

一 T 一 U 一 V 

8 

画 

ら一 ► 0 — ►る—►れ—►ろ 

ラ— IJ - •■ル-*■レ-* 

W 一 X 一 y 一 Z 

一 W 一 X 一 Y 一之 

9 

画 

” 一’ー ルで字変換 

小文字蜜換 

ル文字変換 

0 

励 

わ一を一ん一わ一、一。 
一 一- ►一（スぺース） 

ワーヲーン—ワー、一。 
一 一- ►u (スぺース） 


木 

画 


※己逆方向へ入力 

& 2 をち向へ入力 

& 2 逆方向へ入力 

# 


2 漢字に変換しないときは (§) を巧ず 

漢字に変換ずるときは▼を繰り返し巧し、 
希望の漢字び見つかった日、 （§) を押ず 

•希望する漢字に変換されない場合は、◄•►で変換す 
る範囲を変え、▲•▼で再度変換します。 

参すべての入力び終わったら、@を押して文字入力を 
終了します。 

IIB 文字を巧入する場合は▲▼ィ►で义字を巧入した 
い場所を選び、文字を入力する 

IIB 义字を削除する場合は、医を 3 を短く押す 

• 力ーソルのちに文字びない場合は、力ーソルより左の1 
文字を削除します。カーソルのちに文字びある場合は、 
カーソルよ D ちの1文字を削除します。 

■文字列が確定されている場合で削除ボタンを巧し続けたとを 
参力ーソルよりちに文字列びない場合は、力ーソルよ 
り左の文字をすべて削除します。カーソルよりちに 
文字列びある場合は、カーソルよりちの文字をすべ 
て削除します。 


《1:全ち英字の場合……〇 一/一: 一 一-►_ 一 〜-一一 (スペース) 
半角英字の場合…….一/一：一-一_一-一@一-（スペース） 
《2:文字入力変換中に文字を通り過ぎたとさに、逆方向へ戻しまず。 
• 最後の候補までい < と、;欠は最初の候補に戻ります。 

• 文字入カモードび r 全角記号」、 r 半角記号」のとをには、入力 
したい記号を文字入力画面から選びます。 



■入力した夕字は、巧のように表示されまず。 

参入力中の文字：黄色背景 
参ホ確定の文字：白色背景 
参漢字変換候お還択中の文字：灰色背景 
参確定した文字：背景なし 

参確定せずに変換でさるのは4で節まででず。4文節し U 上の 
とさは、確定してか6残0を変換してください。 

参漢字候浦逞お時に言&を巧せば、その文節を未変換状態に戻 
ずことびでさます。 

参データ放送番組ネ見聴時の文字入力の場面では、ほとんどの 
場合、番組び指定ずる方法で文字を入力しまず。 
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その他 

省エネ設定 



肉^ を巧ず 


2 



▲•▼で「設定」を選び、(©を巧す 
▲•▼で r 機能設定」を選び、 ( g ) を巧す 


4 


▲•▼で r 省エネ設定」を選び、©を押す 



設定ずる項目を▲•▼で選び、 (§) を押す 



を望の設定を▲•▼で選び、@を押す 

• いくつもの項目を設定する場合は、手順5、6を繰り返してください。 
• 設定び終わったら、を7を押します。 


消費電力 

標準 

ま組情報取得設定 

取得する 

お操作自動電源オフ 

動作しない 

オンエアー無信号オフ 

待機にする 

外部入力無信号ォフ 

待機にする 

省エネ設定 


設定項目 

設定と内容 

消費電力 

•標準……標準の明るさです。 

•減1……画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。 

•減2……明るさと消費電力を r 減1」よりさらにおさえたモードです。 

番組情報取得設定 

-取得する . 電源が r 待機」状態 (U モコンの電源ボタンで電源を切った状態)のとさに、デジタル放送の 

番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。 

-取得しない……番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されない場をがあります。 

無操作自動電源オフ 

-待機にする……テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が切れ待機状態になります。 

-動作しない……テレビの無操作状態が続いてを電源が切れません。 

オンエアー巧信号オフ 

-待機にする……放送受信時に、無信号状態が約1已分間続<と、電源を切り待機状態にします。 

-動作しない……無信号状態が続いてち電源が切れません。 

《ビデオ入力(外部入力)を選んでいるとさは機能しません。 

が部入力無信号オフ 

-待機にする……外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続<と、電源が切れ待機状態になります。 

-動作しない……無信号状態が続いてを電源が切れません。 



そ 

の 
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その化 操作編 

お知 S せを見る 陌雨が応放送について 


参お知らせには、 r 放送局からのお知らせ」、 r 本機に関するお 
巧らせ」、「ボード」の3種類びあります。 

♦未読のお巧らせ （ r ボード」を除く）びあると、チャンネル切 
巧時や 画 isii をキ申したとをに画面に r お巧らせアイコン」び 
表示されます。 


EIHBS 103 NHK h PM 0:00 


I おが 5 せアイコン) 



を巧のを押す 


2 



▲•▼で「お知5せ」を選び、 (§) を巧す 

• 未読のお知らせがない場含は、表示されません。 

▲•▼でお知！5せの種類を選び、 (§) を押ず 


放送局か6のお知らせ 


-> 

本機に関するお知らせ 

固 

-> 

ボード 


-> 

お知6せ 


(]|5 読のお巧 5 せがある場さはオレンジ色に表示されまず J 

-放送局か6のお知5せデジタル放送局からの 

お巧らせです。 

-本機に関ずるお知 S せ '•••• 視聴予約などについて 

本機び発行したお知ら 
せです。 

-ボード . 110度 CS デジタル放 

送の視聴者に向けたお 
巧らせです。 


参 BS デジタル放送、110度 CS デジタル放送を視聴中に、雨 
や雪などで衛星からの電波び弱まったとさには、放送局び 
運用していれば、降雨対応放ちに切り換えて見ることびで 
さます。 

《し U 下のメッセージび表示された場合は、降雨対応放送に切 
り換えて < ださい。 


電波の受信げ態び良< あ0ません。 

クイックメニューか日暦雨対応放进こ切り換え日れまず。 
コード： E 吕01 



を^を巧す 


2 


▲•▼で r その他の操作」を選び、艇)を巧ず 



▲.▼で r 信号切換」を選び、獲)を押ず 


4 ▲.▼で r 降雨対応放送切換」を選び、@を 
巧ず 


5 ▲•▼で r 降雨対応放送」を選ぶ 

• 降雨対応放送をやめる場合は、 r 通常の放送」を選ん 
でください。 


読みたいお知5せを▲•▼で選び、 (§) を押 
す 

• を 7 を押して、お巧らせを消します。 

!!■ r 本機に閲するおな 16 は J を削除する場合 

※削除でさるのは「本機に関ずるお知日せ」のみでず。 

〇「本機に関ずるお知5せ J の画面で、^を 
押す 

©◄•►で r はい」を選び、 (§) を押ず 

※本機に関するお知らせびすべて削除されまず。 



♦ r 放送局か5のお知5せ」は、地上デジタル放送び7通まで 
記憶され、目 S デジタル放送と1 ] 日度 CS デジタル放送は、 
合わせて24通まで記憶されます。放送局の運用によって 
は、それよりかない場合をあります。記憶でさる数を超えて 
受信した場合は、ちいものか日順こ削除されます。 

♦「本機に関するお知5せ」は、既読のちいものか日順に削除 
される場合びありまず。 

♦「ボード」は1 ] 日度 CS デジタル放送のそれぞれに対し、今 
送信されているちのび己日通まで表示されます。 



♦ 通常の放送よ0を画質び低下しまず。 

•電波び強くなると、自動的に通常の放送に戻ります。 



そ 

の 
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その他 

ダウンロードについて 


ダウン□—ド機能とは 


♦本機のソフトウェアを書き換える機能です。機能の追加や改善をします。 
参ダウン□ー ドには、下表の=つの場合びあります。 


BS や地上デジタルの放送波で送5れる自動 
ダウン□-ド用ソフトウエアをダウン□ード 
する 

あらかじめ設定しておくことによって、自動ダウン□-ド用のソフトウエアび 
送られてきたとをに、本機び自動的にダウンロードします。 

BS や地上デジタルの放送波で送5れる任意 
ダウン□-ド用ソフトウエアをダウン□-ド 
ずる 

ダウン□ー ドをする場合は、下の操作でダウン□ー ド予約をしてください。 

東芝サーパーか5ソフトウエアをダウン □- 
ドずる(夕ぺージ） 

イーヴネット通信 （「 LAN 端子の接続」）によって、ま芝サーバーからソフトウエ 
アのダウン□ー ドをします。 


ダウン□ー ド中は、電源プラグを巧かないでください。 

ソフトウェアの書込みび中断され、本機び正常に動作しない場合びありまず。 


放ち液で送信されるソフトウエアをダウン□—ドする 

kl _ 


• ダウン□ー ドをするには、あらかじめ電源 r 入」の状態で BS 
または地上デジタル放送を数分間受信する必要びありま 
す。（本機びダウン□ー ド情報を取得するためです） 


• b を押して自動ダウンロードの曰時一覧を確認す 
ることびでさます。 

• 設定び終わったら、管を押します。 


自動ダウン□—ドの設定をずる 任意ダウン□—ドをずる 


• お買い上げ時は自動ダウン□ー ドするよラに設定されてい 
ます。 r ダウンロードする」のまま、お使いいただくことをお 
すすめします。 


を^を巧す 


〇 ▲•▼で r 設定」を選び、©を押ず 
〇 ▲.▼で r 初期設定」を選び、轉を巧ず 


4 


▲•▼で r ソフトウエアのダウン□ー ド」を 
還び、 (§) を巧ず 


放送か6のダウン□ード 今 

サーバか 5 のダウンロード開始 今 

ソフトウ1 アバー ジョン -> 


ソフトウェアのダウン□-ド 


▲•▼で r 放送からのダウン□-ド」を選 
び、@を巧す 


• ダウン□ー ドする場合は、し i (下の操作でダウン□ー ドの予 
約をして < ださい。 

1 左の r 自動ダウン□ー ドの設定をずる」の 
手順1〜5をする 

2 ▲•▼で「ダウン□—ドの予約」を選び、 

を押す 

3 画面の説明を読み、ダウン□ー ド予約ずる 
場合は、◄•►で r はしリを選び、@を押ず 

八 ▲.▼で予約日時を選び、輯)を巧す 


5 画面のメ ッ セージを読み、を押す 

•予約でをるダウン□ー ドは一つです。 

•終わったら、をを押します。 

• 予約の開始時刻の前までにリモコンの電源ボタンを 
巧し、電源を「待機」にしてください。 


6 ▲•▼で r 自動ダウン□-ド」を選び、 (§) を 
巧ず 

7 ▲•▼で「ダウン □ー ドずる」または「ダウ 

ン□-ドしない」を選び、を巧す 



参任意ダウン□—ド用のソフトウェアは、お客様び任意で採 
用ずるちのであ0、自動ダウン□ー ド用のソフトウェアと 
は異なります。 

参ダウン□ー ドによって、一部の設定内容びお買い上げ時の 
設定に戻ったり、予約やお知らせび削除されたりする場合 
びあ0ます。 
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IIB 任意ダウジロードモ約の曰時を巧更するには 

〇前ページの r 任意ダウン□ー ドをずる J の手順1 
〜 3 の操作で、予約曰時一覧の画面にずる 
©変更後の日時を▲•▼で選び、@を押す 
0◄•►で r はい」を選び、 (§) を押ず 

0画面のメッセージを読み、@を押ず 

•終わったら、を7を押します。 

♦ダウン□ー ドは、電源が r 切」または「待機」のとさに 
巧われまずので、予約開始時刻の前までに電源を 
「切」または r 待機」にしておいてください。 

IIB 任意ダウン□-ドモ約を取 0 消すには 

〇前ページの r 任意ダウン□ー ドをずる」の手順1 
〜 3 の操作で、予約日時一覧の画面にずる 
©予約済みのダウン□ー ド日時を▲•▼で選び、 (§) を 
押ず 

0画面のメッセージを読み、◄•►で r はし、」を選び、 
@を押す 

♦終わったら、を7を押します。 


ま泛サーバーか6ダウン□ー ドする 


•イーヴネット通信を利用してま芝ヴーノ（一からソフトウエ 
アをダウンロードして、本機内部のソフトウエアを更新し 
ます。 

• あらかじめ LAN 端テの接続と設定び必要です。 

(準備編 qi ? 〜巧^) 

4 西^を巧す 



◄ •►で「はい」を選び、@を押す 

♦ソフトウエアのダウン□ー ドび始まります。 


7 画面の説明义を読んだあと、◄•►で「は 
し、」を選び、 (§) を押す 

参ソフトウエアの更新をしない場合は、 r いいえ」を選 
びます。 


8 画面の指示に従って操作する 

参ソフトウエアの更新にはしばらく時間びかかる場合 
びあります。 

• ソフトウエアの更新び終了したあとで (§) を押すと、 
電源び r 待機」になってから再び r 入」になり、通常の 
視聴びでをるよラになります。 


ソフトウエアのパージョンを確認する 



を朽巧を押す 


2 



▲•▼で「設定」を選び、@を巧す 
▲.▼で「初期設定」を選び、 (§) を押す 


4 ▲•▼で r ソフトウエアのダウン□-ド」を 
選び、艇)を押す 


5 ▲•▼で r ソフトウェアバージョン」を選 
び、(@)を押す 


2 


▲•▼で「設定」を選び、艇)を巧す 



▲.▼で「初期設定」を選び、 (§) を巧す 


6 ソフトウエアのパ’ージョンを確認して、 
@を巧ず 

•おわったら、をを押します。 


4 ▲•▼で r ソフトウエアのダウン□-ド」を 
選び、 (§) を押す 


5 ▲•▼で r サーバか5のダウン□ー ド開始」 
を選び、艇)を押す 


放送か 6 のダウンロード 

令 

サーバか 5 のダウンロード開始 

今 

ソフトウェア バージ ヨン 

今 

ソフトウェアのダウン□- 

ド 




参回線の速度び遅い場合には、正しくダウン□ー ドでさないことびあります。このとさ、「通信エラー」び表示されまず。サーバーび一時的 
に停止していることちありますので、 LAN 端テの接続や設定(準備編@す〜[^)を®認し、しば6くたってからち5—度ダウン 
□ー ドしてみて<ださい。 
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その他 

メニュ——覽 


• 設定-調整のメニュ——覧を下図に示します。燒く記載してしぶ部分は、別冊惜備編」で使用する部分です） 

「準備編」のメニュ——覧は、準備編 [71? 〜|72^をご覧ください。 

参メニューで選択でをる項目は、映像や音声の種類などによって変わり、選択でをない項目はメニュー画面で薄<表示されます。 



lasg]-fiiiir 


取 


ミニ II 瓶 I IjT ^ 


■►[タイマ-臟 

D 国= 


♦ I オンタイマー 1 

■4 オフタイマ-~ 1 


♦ I チャンネルま号人力 I r をず 
♦ IhdI 方虛 I 禍 || 9 ザ 
• 防ルべ臟 I 
♦ [デ-夕放送終了 ][^ 
しに比/ラジオ斤-爆 irf ?7 


因 イズ切削 Fia ? 




} f 避能關 帷エネ關 >[[ 肖龍力 


映孩設を W 映像にュ-~~ 


W お好み體 } fi 黒レベル 


酸 


♦ i 色の濃さ; 
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] 
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転 
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相期關に戻ず I 
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取 


陆組情報取得誠 1 

| |ぉ賺動電源巧 

> 1オンロ-11号オフ I 

伽入力お信号オフ 1 


4視聴制臟を 臟輔娜驗ま I 


倘証番号關 
ん暗証翻除 


4外部入力設を W 巧部入力表示闕 ff I ビデオ1設定; 


♦ I ビデオ2設ま 


化デオ3設定 


♦ IHDMIl 設を 


♦ IHDMI 2 設定 


k | 欄醜に戻ず 



广 1ビデオオ-卜 1 

韻部入ヵスキッブ關 f| 

♦iHDMIl 1 

l|HDMI2 1 

♦1 帕 B レンジ設定 Mhdmii 1 


か DMI 2 


klHDM に音青乂媳を; 


♦ I レグザリンク設を } flHDMI 顧!關飄獲能 


♦ IHDMI 飄槪§リ补 


懼!镑器ぅ比選 

御捶お-テ比 1 お 


♦ I テレビー連動凌器置时フ 


♦I PC 映樓連動 


♦ IAV システム連動^ 


4厦巧な-力¬ 


がレビ おナビ設を } fl ま部 D デジタル1 


候 RD デジタル2 


レ I 東部 D デジタル3 


を I 


.つづく 


( Sp 唯聞定 



因 P イ础 15 せ 

b 酸 


}|» r 巧端か日のも'知が I 
» 1 本襯こ関ずるぉ舶せ 1 

♦[巾-ド I 
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操作編 


饥や 

K 疋 

I 

ごづき 

U[pgi' 


} fQ まじめての設を〕 


がンテナ設定 


デジタル 
アンテナレベル 


日を110度 CS 
アンテナレベル 


日を110度 CS 
アンテナ電源巧給 


♦ I チヤンネル設定 


相钟継器切換 I 

»rn^wWl 

VI 社デジタル自動就 ~} j » l 謂スキャン I 

» r 再スキヤン 1 

♦但動スキャン~ ] 


*1 地上アナが自動關1 

棚關 h 

广1お上デジタル 


*1 地上アナ□グ 

•IBS 

Ullages 

♦1 チサンネルスキジフ關 f ] 

f * i 地上デジタル 


» 1お上アナ日グ] 

Hbs I 
し lilacs ] 


♦ I ステレオ/モノラル I 

* |浦号肖音説 I 

茵 〔lin 

» 1デ-夕臟設定 W 賴齡と鹏の闕 I 
♦ 倾-パ-表願固 

» [ル-卜酬韻号 I 
♦fiiiii W 電話回線關~ W タイヤルち式. 


♦議発關号 


♦ I 電話を巧の醜 


♦情話辭麵關 


憧話回綜テスト 


レ I 待ち綱の離 


側接窃關ザ通11環境誠 

し I LAN 端子設定ザ IP ァドレス設定 1 
» | DN 强ま I 

が□キシ設定~~ I 


♦I MAC アドレス; 


|蹈続テスト_ 


W モ]ン設を 


♦歷雛語かトシ•設定) 

» |通信 I ラ-履歴 I 
ザ選局機旨隱ま I 
し惧作無効關 J 


顧瓦雨]肪 


ソフトウェアの 
ダウン□-ド 


柄み157で 


M 醜の欄化 


巧をか5のダウン 
□—ド 




輔ダウン□-ド] 

ダウン□-ドの予約 I 


ヴーパーか 5の 
ダウン□-ド開始 


ソフトたア 
パ-ジョン 



59 






















































































































































その他 

Basic Operations 


• For more information on operations, safety instructions, maintenance,etc, please contact your local dealer. 

[TV Front Panel ] 



[TV Leftside Panel ] 



目 - CAS card slot 

•To view digital broadcasting programs, 
insert the B-cas card into the card slot. 
(Without B-cas card, you CANNOT 
receive digital broadcasting.) 


• Press to turn the TV set on and off. 

For changing the channel position. 

For adjusting the volume. 

For selecting analog or digital broadcasting. 


~ For selecting input source. 


Headphone jack 


お社巧(‘ 


が 
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操作編 


[Remote controller ] 


Input select button- 


For selecting Digital and 
Analog terrestrial 
broadcasting programs. 


Channel number select 
buttons 


Channel sequential access 
button (Up / Down) - 


I For returning to the 
previous screen when in 
menu or EPG mode. 


-< mm ) 電源 1 ( 

■ {匿丹 I 1 地デ到 [ BS ] に空 II 


あ か ABC さ DEF 


2 


た GHI な JKL は MNO 


4 


6 


ま _ PQRS や _ TUV ら _WXYZ 


团回回 

« 0 _小文宇 わをん、〇 ご 

励皿画 


へ 


画面表词 


チがル Dm 

\/ I クイック J 


音量 


レクサリンク 香組表 

〇 ^ み 



1ZZ1 CZl CZJ [ 


TOSHIBA 

デジタルテレビ 
CT- 90320 


Power button 


Sound Volume adjustment 

r EPG button 

• For accessing to the Electronic Program 
Guide (EPG). 

EPG provides you with a chart of the 
schedule of all available digital channels. 

> For exiting menus or EPG mode. 

I— Multi-sound mode select button 



且国 BS1 日 3 NH 

K h PM 0:00 

フル 

スポージニユース 

J ■ テレビ了 … 卜日 : e|; 居号切巧 • PM □: 日日〜 PM 1 :加 


二重音声 I 


層号切換 1 



Sound 1 


Sound 2 


r 4 


主音ド 


副音青 


主：副 


Original language 


Second languaae 


Oriainal languaae 
+ 

Second language 
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その他 

アイコンー質 


ま組についてのアイコン 


アイコン 


説明 


アイコン 


説明 


テレビ 


テレビ放送 


宜 


字幕放送 


ラジオ 


ラジオ放送 


マルチビューサービス（居！デ「おしらせ」） 


データ 


データ放送 


デジタル八イビジョン放送 


593!] 


データ放送びある場合(テレビ） 


HD:1080i 


放送フオー マツ トが1日 80 i のデジタル八イビジヨ 
ン放送 


ラジオが 


データ放送びある場合(ラジオ） 


HD:720p 


放送フォーマツトが72013のデジタル八イビジ; 
ン放送 


16:9 


画面の横と縦の比び16 ； 9のま組の放送 


デジタル標準テレビ放送 


E—■ 


画面の横と縦の比び4 : 3の番組の放送 


SD:480i 


放送フォーマットが480做デジタル 
標準テレビ放送 


ステレオ 


ステレオ音声放送 


SD:480p 


放送フォーマツトが48013のデジタル標準テレビ 
放送 


サラウンド 


サラウンドステレオ放送 


51 


複数の映像、または音声またはデータびある場合 


二重音声放送 


視聴年齢制限び設定されているま組の場合 


※百 Bsa び表示されていな < てち、データ放送(ま組に連動していないちの)びある場合びあります。 

己び表示されてしても、放送局側の運用によってはデータ放送びま組に連動していなし、場合びあります。 


お知6せ、ホ約、その他についてのアイコン 


アイコン 


説明 


アイコン 


説明 


データ取得中 


データの取得中です 




録画可能回数び制限されている番組の場合 


回線使用中 


電話回線の使用中です 


未読の「おしらせ」 


デジタル北一\ 


デジタル録画でをない番組の場合 


デジタル〕ピ ー X 


既読の「おしらせ」 


デジタル北-巧 


デジタル録画でをます 


アナ□グ]ピ-¥ 


アナ n グ録画でをません 


アナ□グ北 -X 


がジタル北-可 


光デジタル録音でをます 


光デジタル北-1 


1回のみ光デジタル録音でをます 


アナ□グ北-可 


アナログ録画でをます 


光デジタル北-¥ 


光デジタル録音でをません 


团 


非 U ンク型サービス(通信ま組) (12? 


光デジタル〕ピ -X 


光デジタル録音でをません 


团 


SSL などの暗号通信をしている場合 Ffl す 


視聴予約 
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その他 fes 作 編 

本機で巧応している HDMI 入力信号フオーマット 


参本機の HDMI 入力で VESA 規格に「〇」のついている信号フォーマットは、 VESA 規格に準拠する信号フォーマットにのみ 
巧庇しています。パソコンや映像機器によっては下表に示した解像度や周波数と異なる信号び入力されるため、正しい表示や 
フォーマット判定びでをなかった D 、 映像び表示されないことびあります。その場合は下表に示した入力信号のどれかに合5 
よラにパソコンや映像機器の設定を変更して<ださい。一部のパソコンでは有効画面領域を「解像度」と表記する場合びあり、 
この場合は TV の表示する解像度と異なることびあります。 

• リフレッシュレートび24/70/72/7已 Hz の信号は 60 Hz に変換して表示します。 

• 下表すベての信号に対応していますび、パソコンを接続する場合は日 OHz の信号を推奨します。 


フ オー マット名 

表示解像度 

リフレッシュ レート 
または垂直周波数 

水平周波数 

ピクセルク n ック 

VESA 規格 

48 日 i 

720 X 480 

已 9.94 / 60Hz 

1 己. 734/ 1 已 .7 已 OkHz 

27.000 /27.027MHz 


480p 

720 X 480 

59.94 / 目 OHz 

31.469/31.500kHz 

27.000 /27.027MHz 


lOSOi 

1920 X 1080 

59.94 / 日 OHz 

33.71 白 / 33.7 己 OkHz 

74.17 目/ 74.2 己 OMHz 


720p 

1280 X 720 

59.94 / 日 OHz 

44.9 已已 /4 已 .OOOkHz 

74.17 目/ 74.2 已日 MHz 


] 日 8 日 p 

1920 X 1080 

已 9.94 / 60Hz 

67.433 / 67. 已〇 OkHz 

] 48.3 已 2 / 148 .己 日 OMHz 


23.98/24Hz 

26.973 / 27.000 kHz 

74.17 目/ 74.2 已日 MHz 


VGA 

640 X 480 

59.94 / 60Hz 

31.469 / 31. 已日 OkHz 

2 已 .17 已 / 2 己. 200 MHz 

O 

72Hz 

37.861 kHz 

31. 已〇 OMHz 

O 

7 己 Hz 

37 .己 00 kHz 

31. 已〇 OMHz 

O 

SVGA 

800 X 目 00 

60Hz 

37.879 kHz 

40.000 MHz 

O 

72Hz 

48.077 kHz 

已 0.000 MHz 

O 

7 己 Hz 

46.87 己 kHz 

49.500 MHz 

O 

XGA 

1024 X 768 

色 OHz 

48.363 kHz 

巨已 .OOOMHz 

O 

70Hz 

已 6.476 kHz 

7 己 .000 MHz 

O 

7 己 Hz 

60.023 kHz 

78.7 已 OMHz 

O 

WXGA 

1280 X 768 

色 OHz 

47.776 kHz 

79. 已〇 OMHz 

O 

7 己 Hz 

60.289 kHz 

102.2 已 OMHz 

O 

1 360 X 768 

色 OHz 

47.712 kHz 

8 己 . 已〇 OMHz 

O 

SXGA 

1280 X 1024 

60Hz 

63.981 kHz 

108.000 MHz 

O 


その他 

お手入れについて 



A 注意 

■お手入れのときは、電源プラグをコンセントから巧く 

感電の原因となることびあります。 



■ ベンジン- アルコール などは使わない 

•ベンジン-アルコールなど揮発性のちのは使わないでく 
ださい。キャビネットび変質したり、塗料びはげたりする 
ことびあ0ます。 

■ キャビネットや操作パネルのお手入れ 

•キャビネットに付着している3’=やほこりを取り除いて 
から、付属のク U —ニングクロスや柔らかい布で軽くふ 
き取ってください。よごれたク U —ニングク□スや硬い布 
でふいたり、強くこすったりすると、キャビネットの表面 
に傷びつをまずのでごを意ください。 


•化学ぞラきんをご使用の際は、そのま意書に従ってくだ み 

さい。 の 

■ 画面(液晶パネル)は特殊な加工をしていまず 他 

•固い巧でみいたり、強くこすったりすると表面び傷つを 
ますので、ていねいに扱ってください。 

■ 画面(液晶パネル)は水ぶさをしない 

•脱脂綿あるいはガーゼなどの乾いた柔らかい巧 (0 A 機器 
清掃用の巧)で軽 < ふいて < ださい。 

参アセトンなどケトン類やキシレン、トルエンなどのを剤、 

水は使用しないでください。 
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アィコン . 

明るさセンサー . 

明るさ調整 . 

おざやか . 

暗証番号 . 

—時静止 . 

色あい . 

色温度 . 

色の濃さ . 

映 H . 

映画字幕 . 

映画プ Cl 、 2 . 

映像メニュー . 

枝番 . 

オーディオ機器をつなぐ 
オートフアインシネマ... 

才ーバースキヤン . 

お買い上げ時の設定 ....... 

お好み調整 . 

お知らせ . 

おまかせ . 

おまかせ映像 . 

オフタイマー . 

オンエアー無信号オフ... 

音声調整 . 

オンタイマー . 

音声切換 . 

音声出力(固定)端子 ....... 


• 数き. ABC 順 

1 CH 表示(ま組表) . 

B-CAS (ビーキャス）力ード . 

B - CAS 力ードま号表示 . 

BS . 110度 CS アンテナ電源供給 ...... 

BS ■ 110度 CS アンテナレベル . 

BS 中継器切換/110度 CS 中継器切換 

Dot By Dot . 

HDM に音声入力設定 . 

HDMI 入力化張切換 . 

HDMI 連動機能 . 

HDMI 連動設定 . 

HD スーパーライブ . 

HD ズーム . 

LAN 端テ . 

LAN 端子設定 . 

MPEG NR . 

PC フアイン . 

まちレコーダー . 

V エン八ンヴー . 

♦ アイウェオ順 


サ行 

再スキャン . 準已巨 

左ち振幅調整 . 21 

サラウンド . 31 

視聴年齢制限設定 . 準日7 

視聴予約 . 3己、3日 

室内環境設定 . 準29、準日7 

自動スキャン . 準已己 

自動設定 . 準已已 

自動ダウンロード . 已己 

字幕放送 . 22 

シャープネス . 2已 

ジャストスキャン . 21 

ジャンル . 13 

ジャンル色分け . 1己 

手動設定 . 準已8 

省エネ設定 . 54 

上下画面位置 . 21 

上下振幅調整 . 21 

詳細調整 . 2己 

消費電力 . 54 

お]期スキャン . 準已已 

信号切換 . 23 

スーパーライブ . 20 

スーし . 20 

スキップチャンネ J レ表示設定 . 16 

スキャン切換 . 21 

ステレオ/モノラルの設定 . 準日3 

設定の初期化 . 準日9 

走査線 . 準73 

双ち向サービス . 準4已 

ソフトウェアバージョン . 57 


外線発信ま号 . 

外部入カスキップ設定 . 

外部入力表示設定 . 

外部入力無信号オフ . 

画面調整 . 

画面サイズ切換 . 

カラ ー -r メージコントロール 

ガンマ調整 . 

キーワイ . 

クイックメニュー . 

黒レベル . 

ゲーム . 

ゲーム機をつなぐ . 

ゲームフル . 

ゲームノーマル . 

降雨対応放送 . 

高音強調 . 


その他 

※ページま号の前の「準」は別冊の準備編に記載されていることを意はします。 


ア行 


力行 


2004625654044889 


6332622222222 

準 


9 5 5 4 4 2 4 


2 2 9 


32262己22己己3己23 


準 


準 


準 


己 


344039440040844目 


2 7 5 5 5 2 


準 


準準準 


4 

準 


44223已2232 


準準 


準準 


準 


6 2 2 4 1 
4 4 4已2 
準準準 


97己37已4199已 1 
1221:22411已3 
準 
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操作編 


はじめての設定.….… ... 

パソコンをつなぐ.… .. 

バックライト ..... 

バランス ... 

番組記号一覧...…....…....…....….... 

番組検索 . 

番組指定録画 . 

番組情報 . 

番組情報の取得 . 

番組説明 . 

番組表 . 

番組表明るさ設定 . 

番組連動データ放送 . 

光デジタル音声出力 . 

ヒストグラムバックライト制御 


ヒストクラム表示 ... 31 

ビデオ . 準吕2 

ビデオカメラレコーダー ..... .準4日 

標準....……..… ..............24 

フル...…………….…...…. ..... .....20 

ベースカラー 調整..…………...… ....... ....27 

へッドホーン端テ ........... .準17 

7tt-K ■■■■■■り . . ... ■■■■■■■■■■■■55 

放送 — fc .. 8 

放送局からのお知らせ . ....己己 

本機に関するお知らせ . 已已 

マ行 

マルチビューサービス . 23 

マルチ表示 . 1已 

=二番組表 . 11 

無信号消音設定 . 準己3 

無操作自動電源オフ . 54 

メモリー . 24 

モーシヨンクリア . 29 

文字サイズ変更 . 1已 

文字スーパー表示設定 . 準己4 

文字入力 . 已3 

ヤ行 

郵便番号と地域の設定 . 準64 

ユニカラー . 2已 

予約 . 32 

予約の取消 . 37 

予約リスト . 37 


ラ行 _ 

ラジオ放送 . 

リモコン . 

U モコン受光部.... 

U モコン設定 ........ 

U モコンの準備.... 

ルート証明書番号 
レグヴ1」ンク ........ 

レグヴ1」ンク設定 

録画 . 

録画.予約 . 

録画時間設定 ........ 



夕行 

ダイナ5ック NR . 28 

ダイナ5ックガンマ . 2已 

ダイヤルち式 . 準4己 

ダウン□-ド . 已已 

地上デジタルアンテナレベル . 準已3 

地デジ表示設定 . 17 

チャンネルスキップ設定 . 準己2 

チャンネル設定 . 準已已 

チャンネル設定を最初の状態に戻す . 準己9 

チャンネルま号を入力して選局する . 8 

チャンネル表示数設定 . 16 

通信エラー履歴 . 準48 

通信環境設定 . 準已〇 

ほ音強調 . 31 

データ放送 . 12、準73 

データ放送終了 . 12 

データ放送用メモ U —の割当て . 準6已 

デジタル八イビジヨン放送 . 準73 

テレビ/ラジオ/データ切換 . 17 

テレビ de ナビ設定 . 準3已 

テレビプロ . 24 

電話回線設定 . 準4已 

電話回線テスト . 準47 

まちサーバー . 57 

独立データ放送 . 12 

ナ行 

二重音声 . 22 

曰時指定録画 . 36 

入力切換 . 9 

入力文 -—見表 . 53 

任意ダウン□ー ド . ..........己目 

ノイズ U ダクシヨン設定.……………… . ..…….….…...28 

ノーマル-..….…….-.… . ……20 


ノ、行 


71已1已3已8已8062900 
242311311111132 


準準 


準 
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その他 

仕様 


種 類 

地上 • BS • 110度 CS デジタル八イビジョン液晶テレビ 

お 名 

40A 8000 

受信機型サイズ 

40V 

電 源 

AC 100V 己 0/60HZ 共用 

消費電力 

電源「入」時 

22己 W 

電源 r 待機」時 

0.2 W 

機能動作時 x'l 

18W 

電源「切」時 

0.2 W 

年間消費電力 量 [標準]時 

1 77kWh /年 

区分 名 

目 II 

スタンドを含む 
がお寸法 
() は本体のみ 

幅 

吕白 .7cm(9 白. 7cm) 

高 さ 

68.3cm(63 .己 cm) 

奥 行 

27.6cm(9.3cm) 

スタンドを含む 質量 （） は本体のみ 

1 8.2k 呂 (1 目.目 kg) 

液晶画面 

画面寸法 

幅88.目 cm X 高さ 49.8cm 対角101.6 cm (4 日V型） 

駆動ち式 

TFT アクティブマト U クス 

画素 数 

水平1白20 X垂直1080 

受信チャンネル 

地上アナ□グ： VHF (1 〜12)、 UHF (13 〜62)、 CATV(C 13〜 C6 吕） 

地上デジタル： VHF (1 〜12)、 UHF (13 〜62)、 CATV(C 13〜 C6 吕） 

巨 S デジ'夕 J レ：巨 S 000 〜巨 S 吕9白、110度 CS デジ'夕 J レ： CS 000 〜 CS 吕吕吕 

スピーカー 

3cm X 14 .己 cm 2個 

音声 出力 

実用最大出力 (J 曰 TA)10W+10W 

入 

力 

出 

力 

X11J 

m 

子 

ビデオ入力※2 
(入力1、2、3 /ゲーム） 

S2 映像: Y 入力:1V(口-が、7已化同期負、 C 入力: 0.28 己V(トロ）り（ースト信号)、7已 D 
映像:1V (口-が、7已0、同期負(ピンジャック)、音声: 200mV(rms)、22kCUi (上(ピンジャック） 

音声出力（固定）端子 

2己 OmV(rms)、2.2kOUrF (ピンジャック） 

□ 4映 像 入 力 
( ビ デ オ1 ) 

14ピン、 1.27mm ピッチ 

Y:1 V(p-p). Pb/Cb 、 Pr/Cr : 0.7V(p-p) 

H □ M 1 入 力1、2 

HDMKv.l.3a with Lip Sync) 

HDMI アナ□グ音声入力 (HDMI 入力 2 のみ対応）： 2日日 mV(rms)、 

22kO じ(上（口径3.己 mm ステレオミこジャック） 

光デジタル音声出力 

トスリンク 

電話回線接続端子 

モジュラージャック方式 

L A N 端 子 

RJ-4 己 

へッドホーン端子 

口径3.已 mm ステレオミこジャック、適含インピーダンス80〜320 

使用を 件 

使用周囲温度： 0で〜3己で、使巧周囲湿度； 20%〜80% (結露のないこと） 

角度調整範囲（テレビスタンド） 

角度調整不可 

付属品 

準備編をご覧ください 


《1:「機能動作時」は、ま組情報などの取得をしているとさの電源 r 待機」時の消費電力です。 
《2 : S2 映像入力端子は、ビデオ入力2、3に装備しています。 
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操作編 


参意匠-仕様-ソフトウエアは製品改良のため予告なく変更することびあります。 

参受信機型サイズ(例： 40 V )は、有効画面の巧角寸法を基準とした大きさの目まです。 

•このテレビを使用でさるのは曰本国内だけで、外国では放送方式、電源電圧び異なるため使用でさません。 

(This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country .) 

•本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助としておちなプラスチック部品に材質名表示をしています。 

• 本商品の改造は感電、乂災などのおそれびありますので行わないでください。 

参イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。 

• 省エネルギーのため長時間テレビを見ないとさは電源プラグを巧いてください。 

• 年間消費電力量：年間消費電力量とは省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算出法により、一般家庭 
での平均視聴時間 (4.5 時間)を基準に算出した、一年間に使用ずる電力量でず。 

• 区分名： r エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)」では、テレビに使用される表示素テ、アスぺクト比、 
画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行っており、その区分名称を言います。 

• レ旧 C 巨] 000 -3-2 適合品」 一 J 旧 C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性一第 3-2 部:限度値一 
高調波電流発生限度値 （ 1巧当たりの入力電流び 20 ALU 下の機器)」に基づさ、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適 
合して設計-製造した製品です。 

• 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作！5れており、微細な画素の集合で表示しています。 99.99 %LU 上の有効画素び 
あり、ごく一部 (0.0 1 %LU 下)に光！5ない画素や、常時点打する画素などびありますび、故障ではありませんので、ご了承 
<ださい。 

参静止画をしばらく表示したあとで映像内容び変わった時に、前の静止画び残像として見えることびありますび、自然に回 
復します。（故障ではありません） 

《本機は、マク□ビジョンコーポレーションな！5びに他の権利者び保有する米国特許およびその他の知的財産権で保護さ 
れた著作権保護技術を採用しています。この著作権保護技術の使用はマク□ビジョンコーポレーションの認可び必要で 
あり、マク □ ビジョンコーポレーションの認可なしでは、一般家庭用または他のかざ！5れた視聴用だけに使用されるよう 
になってしなす。改造または分解は禁止されています 

《この製品には PPxP 開発チームによって開発されたソフトウエアび含まれています。 

《この製品には OpenSSL プ□ジエクトによって開発されたソフトウエアび含まれています。 

《この製品に含まれているソフトウエアを U バース-エンジニア U ング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解またはその他 
のち法で解析、及び変更することは禁止されています。 

※国外で本品を使用して有料放送サービスを享受することは有料放送契約上禁止されています。 

(It is strictly prohibited , as outlined in the subscription contract , for any party to receive the services of scrambled 
broadcasting through use of this television set in any country other than Japan and its geographic territory as defined 
by international Law .) 


詳細は下記 URL をご覧ください。 

htt 日 :// www.toshiba.co.jp/dm_env/dm/label.htm み .moss 
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• B - CAS 力ードに登録されているま号をテレビ画面で確認することびでをます。 



を朽巧を押す 


2 



4 


▲•▼で r 設定」を選び、煙)を巧す 

▲•▼で r 巧期設定」を選び、 (§) を巧す 

▲•▼で 「 B - CAS 力ードま号表示」を選び、獲)を押す 

♦テレビ画面に B - CAS 力ードの情報び表示されます。 

• 内容を確認したら、管を押します。 


B - CAS 力ードの番号記入欄 

参下欄に B - CAS カードの I □ま号をご記入ください。お問い合わせの際に役立ちます。 
























巧証と アフターサービス 


必ずお読み<ださい 


修理•お取り扱いについてご不明な点は 


お買い上げの販売店にご相談<ださい。 


販売店にご相談びできない場合は、し i (下の窓□にご相談ください。 


r ま泛テレビご相談センタ ー J 【受付時間】365日/ 9:00- 20:00 


【一般 回線 • PHS か5のご利厢 ホ】 細話料:お料) 

證0120 -97-9674 

• IP 電話などでフリーダイヤルヴービスを 
ご利用になれない場合は、 

03-6830-1 048 (通話料有料） 


【携帯電話か5のご利用は】(通話料：有料） 

0570-05-51 00 

【FAX からのご利用は】（通信料:有料） 

03-3258-0470 


• お客様からご提供いただいた個 
人情報は、修理やご相談への回 
答、カタ□グ発送などの情報提 
側こ利用いたします。 

•利用目的の範囲内で、当該製品 
に関連する東芝グループ妄社や 
協力尝社にお客様の個人情報を 
提供する場合があります。 


ホームぺージに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 www.toshiba.co.jp/regza 

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総含ホームぺージ ( www . toshiba . co . jp ) をご参照ください。 


保証書（別添） ■ 補修用性能部品の保有期間 


•保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」等の 
記入をお確かめのラえ、販売店から受け取ってい 
ただを内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 
してください。 


巧証期間……お買い上げの曰か51年間でず。 
B-CAS 力ードは、保証の対象か5除きまず。 


♦液晶テレビの補修用性能部品のな有期間は製造巧ち切り後8年です。 
•補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 


部品について 


♦修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない場合は当社で 
引を取らせていただをます。 

♦修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することびあります。 


修理を依頼されるとをは〜出張修理 


• 43ぺージに従って調べてし、ただき、なお異常びあるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜し、てから、お買い上げ 
の販売店にご連絡 < ださい。 


■保証期間中は . 

修理に関してはな証書をご覧<ださい。保証書の規定に従って版 
売店び修理させていただをます。 

■保証期間び過ざているとさ . 

修理すれば使用でをる場合には、ご希望によって有料で修理させ 
ていただをます。 


■修理料金の仕組み 


修理料金は、技術料-き B 品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した製品を正常に修復ずるための料金でず。 

部品代 

修理に使用した部品巧金です。 

出張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 


■ご連絡いたださたい内容 


品 名 

化上' BS ' 11〇旣 S デジタル A イビジョン液晶テレビ 

お 名 

40A 8000 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 巧 

付おの目印等をあわせてお知らせください。 

お 名前 


電話番号 


訪問ご活望曰 


お買い上げ 
店 名 

樹まえのため、ご購入年月曰、ご購入店名を記入されると便利でず。 

TEU ) - 


廃棄時にごま意願いまず 


•家電 U サイクル法では、お客様びご使用済の液晶テレビを2009年4月1日しがきに廃棄される場合は、収集•運搬料金、再商品化 
等料金 （U サイクル料金)をお支払いいただを、対象品を販売店や市町村に適正に引をミ度すことびホめられています。 


愛情点検 

V_ 

長年ご使用のテレビの点検をぜひ！ liS'ot ミ1盛ぶ SIS ミ織 

ご使用の際 
このような症状は 
ありませんか？ 

♦電源を入れてわ映像や音び出ない。 
♦映像び時々、消えることびある。 

♦変なにおいびしたり、煙び出たりずる。 
♦電源を切ってわ、映像や音び消えない。 
♦内部に水や異物びはいった。 

ご使用 
中止 

このよラな場合、故障や事故防止のため、すぐに 
電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い 
上げの販売店に点検-修理をご相談くださし、。 

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないで 
ください。 

- ') 


株式会社 まま 

デジタルメディアネットワーク社 

JPRINTED WITHl ♦この印刷物は環境 I <- 配慮した植物性 

IsoyinkI . 大豆油インキを使用していまず。 干 10巳-日001東を都港区を浦 1-1-1 口なの VX 1 A 00 144200 

•この印刷物は再を紙を使用してしほず。 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。 ©TOSHIBA CORPORATION 2009 



ちよつとした 
むづかいで 
テレビの安を 






















































